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PRAEFATIO. 


Orestem tragoediam etiam si nesciremus quando do- 
cnerit Eiirijiides, tamen certissimis indiciis ud ilind tem- 
pus referre deberemus, qno simul et artis tragicae Hos 
marcescere coeperat, et populi sensus ita erat hebetatas, 
nt pro pristina simjilicitate et gravitate artificiosam com- 
munis vitae imitationem expeteret. Nam ingens illa 
scenicos ludos spectandi cupiditas, quae populum Athe- 
niensem ceperat, quum multos etiam eorum, quos non 
ipsa natura poetas finxisset, ad scribendas tragoedias in- 
vitaret, fieri non poterat, quin vel ipsa multitudo poeta- 
rum, praesertim de victoria certantium, alios alia quae 
po|inlo placerent qnaererc cogeret. Placent autem ple- 
risque, quae neque a moribus eorum ac studiis nimis 
aliena sunt neque captam ita excedunt, ut non possint 
nisi cum aliqua mentis intentione percl|)i. Hinc poetae 
isti quum magis magisqne ad quamdam verbosam tenui- 
tatem descendissent, etiam cos quibus non deerat Inge- 
nium in camdem labem im|ilicariint, eifeceriintqiie ut illi 
quoque incuriosius et negligcntins quam poterant scri- 
bere inciperent: cuius rei illustre exemplum ipsum ha- 
bemus Euripidem. Is quidem etsi excusationem aliquam 
ex illa temporum conditione habet, tamen ipse quoque 
non nihil eo contulit, ut iii deterius rueret tragoedia: 
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quu non immerito severum Aristophanis iodiciam est ex- 
pertas. Nam qnom natura propensior ad quamdam te- 
nuitatem et subtilitatem, neque aut tam excelso animo 
quam Aeschylus, aut tam caste temperato ingenio quam 
Sophocles esset, eo facilius se addaci passas est, ut ali- 
quid de pristina cura diligentiaqne remitteret, magis- 
que quid placitumm populo esset, quam quid debe- 
ret placere spectandum putaret. Atqne in Oreste qui- 
dem non pauca sunt, quae si quis accuratius conside- 
ret, non modo non laudanda, verum etiam vel ut in- 
utilia vel ut pugnantia cum natura tragoediae vitU]>e- 
randa esse intelligat. Statim ipsum fabulae argumentum 
ita comparatum est, nt, si eo modo quo placuit Euripidi 
tractetur, bona tragoedia componi nequeat. Est enim, 
nt brevissime dicam, capitale periculum Orestis et Ele- 
ctrae, ex quo qnum illos salvos evadere oporteret, cn- 
randura erat ut et metu implerentur spectatores et gau- 
derent liberatis. Neutrum eo quo conveniebat modo fa- 
ctum est, sive, ut rectius dicam, non est omnino factum. 
Nam quum illud argumentum haec duo quasi capita ha- 
beat, periculum et liberationem a periculo, quae ad pe- 
riculi descriptiouem pertinent, qualia tandem sunt.^ Ma- 
ternae raedis reos Orestem et Electram capitis damna- 
turi sunt Argivi. Metuunt igitur Orestes et Electra in- 
stantem sibi mortem. Hunc metum videtur Euripides 
cum eo metu confudisse, qui in animis spectatorum ex- 
citari debebat, putasseqne, si Orestes et Electra metue- 
rent, eum metum etiam ad spectatores pertinere. At 
hoc secus est. Nam Orestes et Electra iara sunt in 
metu: spectatores nihil aliud quam vident hos metuere 
instainque metuendi caussam habere; ipsi non metuunt. 
Nam nt cum aliquo et de eo metuamus, non satis est 
scire illuiii in metu esse, sed infortunio eius ita nos 
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tangi coroinoveriqae oportet, at qoae illios sont nostra 
esse, ipsiqae affligi, si qnid illi mali accidat, pate- 
nins. Nunc qaid est qaod nos non dicam tanto, sed 
vel aliqao amore Orestis et Electrae ' impleat ? Non 
inehercale caedes matris: nam liaec impiam est atque 
abominandam facinus, qaod ipsi non possumus qaio ca- 
jiitis poenam inernisse coniiteamar. Qaid ergo reliqnam 
est? Sine dubio pietas erga patrem, qaae eos impulit, 
ut cins interfectricem, quamvis mater esset, occiderent. 
Haec pietas, bic amor patris, coniunctumque cum eo iustum 
matris et adulterae et mariti interfectricis odium si 
nobis in principio fabulae ante oculos posita essent, ut 
iisdem et ipsi sensibus affecti illos non modo ut inson- 
tes, sed etiam ut iustos nefandi sceleris altores omni ani- 
morum consensione amplecteremur, tum demum et cum 
iis et pro iis metueremus, cnperemnsque anxie ut sup- 
plicium quod iis imminet effugerent. At bomm nibil 
factam est, sed Orestem aegrotantem et insanientem, 
Electram autem sollicite in curando fratris morbo occu- 
patam videmus: quae miserabilia quidem sunt, sed nihil 
pertinent ad imminens ab indicio periculnm. Ita metus, 
qno corripiamur, nullus est, sed eius loco sola relinqui- 
tur exspectatio, nnm patruus Menelaus, in quo salutis 
spera positam esse audimus, pro reis sit intercessurus. 
Atque habebat ille quidem ut id faceret magnum incita- 
mentum, qnod propter fratris sui caedem iratas esse Cly- 
taemnestrae, iusteqne eam interfectam fateri debebat: ve- 
rum illa ipsa fratris interfectrix non solum impie occisa 
erat a lilio, sed erat etiam soror Helenae, ut ne hanc 
quidem caedem impune patratam esse vir uxorias cnpcre 
deberet. Itaque non poterat non valde dubia spes esse, 
quae poneretur in homine paria in ntramque sententiam 
argumenta habente. Ac videtur ille quidem se initio 
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ainicntn magis Oresti qnam inimicam praebere; sed illo 
ipso momento, qno eins anxilinm imploratnrns est Ore- 
stes, Tyndams advenit, qni velieinentissiiiia oratione Ore- 
stis facinns detestatur, atque, nbi ille se defendit, mnito 
magis exasperatos oninrin se operam datiirnm afnriiiat, 
ut ad mortem non solum ipse Orestes, sed etiam soror 
eins condemnetur, ut cuins instincto caedes Clytaemne- 
strae fuerit perpetrata; simul autem Menelao quoque, ni 
illos lapidandos curet, terra Spartana interdicit. Ita per- 
exigua spe relicta, nbi discessit Tyndams, orat 3Icne- 
lauin Orestes nt sibi subveniat: qno ita respondente ut 
eum tergiversari apertum sit, moriendum esse videns Ore- 
stes aliquid solatii nanciscitor improviso adventa Pyla- 
dae, cuius bortatn ipse se sistere in iudicio constituit, 
si forte generis nobilitatem respicientes ad mitiorem sen- 
tentiam addueere indices possit. Hanc vero totam sce- 
nam patet producendae fabulae canssa esse inventam. 
Non habet enim aliam utilitatem, qnam nt et Pylades, 
qno in ultima parte tragoediae opus erit, adsit, et Ore- 
stes in cassam generosas appareat, quum se et sororem 
ipsos sibi mortem daturos spondet. Quae quomodo in 
indicio acta sint, exponit nuntius. 

Sequitur altera pars tragoediae. Nam dum illi la- 
mentantur moriendi necessitatem, eamque in Menelao ne- 
canda Helena vindicare constituunt, in mentem venit Ele- 
ctrae Hermionani ]iro pignore comprehendi posse, qnam, 
ni cfliciat 3Icnclans ut mutent Argivi sententiam, in- 
terfecturos minentur; si eos autem servare nolit, inter- 
ficiant. Hoc igitur consilium comprobant : quod etsi 
prndentcr captum esse spectatores vident, tamen vix la- 
tere cos potest, quanta sit cum imprudentia coniunetnm. 
Naro praevideri poterat, Helena occisa innlto implacabi- 
liorem foro Menelaum, qnein, si hanc quoque niia cum 
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filia comprehensam se occisuros osteaderent, longe faci- 
lius erant in sua potestate habituri. Verum maluit Eu- 
ripides illos minus prudenter agere, quam amittere oc- 
casionem qua theatrum et miraculo raptae in caelum He- 
lenae et insolito adspecto trepidantis ]irae ]>avore Phry- 
gis eunuchi oblectaret. Itaque precati manes Agame- 
mnonis, manifesta imitatione Aeschyli, dispositoque ad 
observandum choro, Orestes et Pylades intus Helenam 
aggrediuntur, Electra autem ante fores reducem a Cly- 
taemnestrae tumulo Hermionam simulata oratione exci- 
pit, quam introituram Orestes et Pylades comprehendunt 
atque intro rapiunt, sequente eos Electra. Tum elapsos 
ex aedibus Phryx incredibili formidine palpitans quae 
iiitus acta sint choro exponit. Eum hominem egressus 
ex aedibus Orestes postquam ludibrio habitum intro pe- 
pulit, ipse cum Pylade accensis facibus in tecto appa- 
ret, ferrum ingulo Hermionae intentans, quum Menelaus 
advenit corpus Helenae reposcens. Ei Orestes necem 
Hermionae minatur, ni adducat Argivos ut sc sororein- 
qne suam vivere sinant. Haesitante autem illo quid fa- 
ceret, Electram et Pyladem inbet domum incendere, 
ipse Hermionam interfecturus. Menelaus cliimorc ad 
opem ferendam excitat Argivos. Ibi vero apparet Apollo, 
Helenam inter deos relatum iri, Orestem autem post 
annuum apud Arcades exsilium Athenis Areopagi indicio 
absolutum iri nuntians, nxoremque docere Hermionam, 
Pyladae vero sororem in matrimonium dare iubens. Qui- 
bus dei dictis pax et concordia fit. 

Haec repentina status commutatio quam rude in- 
ventum sit in promptu est. Manifestum est enim, poe- 
tam, postquam rem ita implicavit ut in se ipsa nullam 
contineat quae cum vulgari fama congrueret nodi sol- 
vendi rationem, ad deum ex machina confugisse, qui 
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iam satis productae fabulae rupto riolenter nodo finem 
imponeret eum, quem plcrique homines optant, ut com- 
posito discrimine omnes contenti discedant. 

Exposui ar^rnmentuiii tragoediae, in qua ne Helena 
et Ilcntiiona personae non necessariae esse viderentur, 
recte cantura est in prologo, quo Electra jiostqnam Tan- 
talidarum funestam sortem conquesta est, indicium capi- 
tis Oresti sibique imminere dicit, quo ne condemnentur 
unicam spem esse in Menelao, qni praemissa Helena ad- 
sit, filiam Hermionam, quam valde amet, sccnm addu- 
cens. Eodem modo autem statini in prologo prospe- 
ctum esse oportebat introducendis Tyndaro et Pyladae, 
qni nunc, quod vitiosum est, casu iu mediam rem ad- 
veniunt. Si tum sequerentur ea qnae rettuli, recte pro- 
cedere fabula existimari posset. Yernm placuit Euripidi 
more suo aliena intexere, quibus exiliter compositis res 
gravis ad communis vitae tenuitatem depressa popnlo 
placitura videretur. In bis primo ipsa Helenae atque 
Hermionae introductio numeranda est. Nam satis erat 
intus esse istas mulieres, ut interfici Helena, virgo au- 
tem in tecto statni posset. Quorsum ergo in conspe- 
ctum productae sunt, nisi nt Helena ob formae curam 
vituperaretur, qnae extremos tantnra crininm apices tn- 
innlo sororis consecret, Heriniona autem ad illud sepnl- 
emm mitteretur, a quo revertentem corriperent Orestes 
et Pylades, quorum non minas iu potestate erat, si do- 
mo non exisset. Gravins in Orestis persona peccatam 
est. Eum constabat a Furiis agitari. At qnid nunc 
opus erat insania, ubi non qnod insaniret, sed qnod ma- 
trem interfecisset ca|)itis reus ngcbatnrp Est antem non 
modo ijtsa insania inntilis, sed etiam forma eius talis, 
quae quum omnino abhorreat a natura tragoediae, tura 
pugnet etiam cum extrema parte fabulae. Nam homo 
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inorbi vi fractas, somnulentns in lecto iacens, sqnallidas 
capillis, 08 spnnia spnrcatus, miserabilem qaidem adspe- 
ctnm, sed earadem etiam foedam praebet, nbi, ut liir, 
solas is statos ipse per sc, non nt poena impii facino> 
ris divinitas immissa, commovendae miserationi adhibe- 
tor. Ei homini assidens soror, aegrotnmqoe modo erigi 
modo reclinari capientem sedolo curans, spectaculum prae- 
bet, quale in quavis domo videre licet, miserabile qui- 
dem, sed nihil habens qood animam aliqua magnae et 
gravis rei cogitatione erigat. Hic vero ita morbo debi- 
litatas et confectus Orestes, qui paallo post vix se ]te- 
dibas sustinens Pyladae innisas aegre ad indices prore- 
pit, in extrema fabula ita convaluit, nt Helenam occi- 
dat, foras erumpat Phrygem persequens, de sninina do- 
mo suggrundas se deiectnrnm esse Menelao minetur. 

Pyladae adventam post Orestis cum Menelao collo- 
qniam nihil ad rem conferre, eoqae totam illam scenam 
inatilera esse, sapra dictam est. Praeterea vero in ipsa 
ista Pyladae introductione exilis illa diligentia conspici- 
tor, qna Euripides omnia, etiam quae omitti satias erat, 
explicare consuevit. Concedendam est, Pyladae perso- 
nam, quae conionctissima cum Oreste einsqne facinore 
est, vix abesse potuisse. Quid vero opus erat, ut ille 
Argis in Phocidem migraret, inde autem exsul Argos 
repeteret, quae sine caussa inventa ne omni veri simili- 
tudine destituerentur, aliis inutilibus machinis cantum 
est. Nam sexto post caedem Clytaemnestrae die res agi 
fingitur, ut v. 39. et 411. ostendant. Particeps caedis 
labantem in funere matris Orestem sustinuisse dicitor 
V. 395. Illud igitur sex dierum spatium ea caussa sum- 
ptum est, ut Pylades satis temporis haberet, quo Argis 
in Phocidem abire et ex Phocide Argos revertere pos> 
set. At si tota illa profectio inutilis est, ne illis qiii- 
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dem 86X diebus opus erat. Omninoqoc parum veri si- 
mile est, ut Pjlades amicum suum statim desereret, prae- 
sertim quum peririitaturura ab Argivis ex matris inter- 
fectione praevidere deberet. Quod si, nt aequum erat, 
mansisset Argis, niliilo minus, immo multo probabilius 
affuisset, quum adinvandus in occidenda Helena tnendns- 
qne adversos Menelaum erat Orestes. 

Eadem molesta subtilitate finxit Euripides chorum, 
quum videre iussns est ne quis ad aedes appropinquet, 
dum Helena interficiatur, vano strepita territam gressus 
audire sibi videri cuiuspiam, quem statim nullum esse 
intelligit. 

Contra egregia arte elaborata est ennnchi Pbrjgis 
persona, sub qua etsi non inepte Mnsgravins poetam pu- 
tat Persarum mollitiam atque timiditatem risui et con- 
temptui Atheniensium voluisse exponere, tamen magis 
crediderim eum imitatam esse Aeschylum, cui id consi- 
lium in Hectoris lustris fuisse videtur. De eo Athe- 
naeus I. p. 21. E. 'AQiOTOtpavrig yovv, naQ& di xeSs 
xcoiuxoig rj ns^t xwv x^ayix&v anoxsirai niaxig, noi- 
tl avTov jilayvkov kiyovxa' 

* rotai yofidig avrog xa inoiovv' 

xal ndltv 

xovg •if^vyag olda &t(o^uiv 

uxe xtu U(Jidft(^ avli.vo6fi$voi x6y naXd' Tjk&oy 

xt&yeuhtt, 

Tiolld xoiavxl xal xoiamt xal dsv^o ayrjfiati- 

aayxag. 

Qua arte Phrygis pavorem expresserit Euripides nos 
quidem ex verbis tantum et numeris possumus colligere, 
penitus autem percipiebant, qui et gestus hominis vide- 
bant et audiebant modos musicos. Quae si reputassent 
illi,. qui hanc scenam ut insto longiorem molestaque lo- 
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qaacitate oneratam vi(n|>crarDnt, aliter, opinor, statuis- 
sent, vidissentqne id ipsum, quod reprehendunt, in vir- 
tutibus istius sermonis numerandum esse, necessariamque 
fuisse istam prolixitatem ad exprimendam ignavi homi- 
nis formidinem. Numeris quidem quum omnino animi 
perturbationem, tnm varios dissimillimosque atTectus, qui- 
bus homo iste, dura quae acta sunt refert, in diversa 
trahitur, admirabili cura signiGcatos videmus. Nam pri- 
mo neque antistrophicum est carmen illiid, neque non 
antistrophicnm. Antistrophicum enim si esset, eam ha- 
beret aequabilitatem, quae plane a pavidi hominis trepida- 
tione abhorreret: si autem totum non antistrophicum es- 
set, motibus animi quidem conveuiret, sed non exprime- 
ret tantam perturbationem, quantam cernimus tum in ite- 
ratione eornmdem numerorum, tnm magis etiam in coe- 
ptis quidem, sed rnrsnm interpellatis iterationibus. Prae- 
terea quae vel antistrophica vel similia antistrophicis 
sunt, non sunt ex eodem genere metri, sed ex diversis 
atqne inter se dissimilibus deprompta, creticis, anapae- 
sticis, dochmiacis: ubi autem tranquillior procedit nar- 
ratio, servant quidem numeri proprium in tali canssa 
trochaicum atqne iambicum genus, sed illud quadam 
peregrinitatis specie per inusitatas formas singularemqnc 
catalexin linitum, bis etiam horroris et stuporis signifi- 
candi canssa trochaeo semanto interpellatam. Qnod si 
quis reputaverit, hominem barbarum, enmque Phrygem, 
nec Phrygem tantum, sed etiam eunuchum esse, qui ista 
agit et recitat, facile sentiet, non magis quidqnani indi- 
gnum tragoedia in ista persona esse, quam in excubi- 
tore aut nntrice, qnas Aeschylus inferioris conditionis 
personas in Agamemnone et Choephoris introduxit. £o- 
que rettulerim, quod argumenti scriptor de Oreste dicit: 
To (fpa/:oc Twr im axTjviji; tvSoxifiovvrvov. Illud vero, 
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•{ood Orestes tiniiditiiti istius servi insultat eninqne ludi- 
ficat, iaiu veteres interjiretes nec tragoediam decere vi- 
derunt, et quum a dignitate Orestis, tum ab animo ho- 
minis de soa sororisque vita metuentis alienum esse. In 
Oreste igitnr migravit Euripides legem tragoediae, fecit- 
que quod plebi fortasse, non emditioribus spectatorum 
(«laceret. 

De moribus personarum non recte mihi videtur in- 
dicasse scriptor argumenti, qnuin illis quae attuli verbis 
haec adiecit: ;^stpj<TTOV xdis rj&tai’ Ttlrjy ITv^ 
Xddov ndvrtg tfavXoi fjaav. Nam Pylades quidem 
quamquam se et fidum amicum praebet, nec valde vitn- 
perandus est quod v. 1090. dicit: 

inti (fs xar&avovfud^ , ig xoivovg Xdyovg 
ik&wfifv, wg av Mtvflewg ^y^vgrvxfj' 
tamen, qnnm Helenam interfici suadet, nihil nisi inanem 
vindictam nsnr|iat, quod est hominis animum suum (to- 
tius ex()lere cu(iientis, quam invenire scientis salutare 
consilium. Ita ille non meliorem se esse prodit quovis 
vel ignavissimo homine. Ac videtur id i(ise seutire. Id- 
eo honestiorem caussam praetexit, quum a v. 1123. pro 
universa Graecia eam vindictam sumendam docet. In 
Orestis moribus noii video quid vituperandum sit prae- 
ter id, de quo dietnm est, quod Phrygem ludos facit. 
Neque in Electra est quod quis inre reprehendat, qnae 
non modo summam in fratre cnrando diligentiam sollici- 
tumque amorem ostendat, sed etiam, ubi neque Orestes 
nec Pylades quid agendum sit re]terire possunt, utile iis 
consilium suggerat. Non est tamen tanta in isto con- 
silio (trudentia, ut felix praedicandus fuerit Pylades tam 
sapientis feminae coningio, infelix autem habendus, si 
ea carendum sit: immo habet ista praedicatio aliquid 
stultitiae. Menelaum vero recte fecit Euripides non 
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solum qnod Lnccdaeinunius est, sed ctinm propter fa- 
bulae rationem ambiganm, dolosum, nxorium, et, ubi in 
siuumum discrimen adductus est, impotentem animi. He- 
lenam non possnmns malam vocare: in «{ua nihil aliud 
qiiain iiiiilicrem prae formae cura cetera negligentem 
parvique pendentem invenimus; Hermionam vero, ingenui 
animi puellam, benevolam Oresti atque Electrae, etiam 
laudare aequum est. Reliquus est Tyndarus, iracundus 
senex , sed iustiis , et nec iiliae parcens nec 3Ienclaum 
probans, Oresti autem merito ut matris interfectori in- 
festus, ut bic quoque laudandus potius quam vituperan- 
dus videatur. Chorus denique, ut par est, faventem se 
praebet Oresti et Electrae, neque in hac fabula, sicut 
in aliis, multa ab re aliena canit, sed tamen, quae con- 
suetudo est Euripidis, ali<|uando languide interloquitur, 
ut V. 529. 592. 1145. In diverbiis autem sicubi qui 
loquuntur inutilia quaerunt ut v. 390. seqq. hoc quoque 
de more suo fecit Euripides. 

Acta est tragoedia Orestes teste scholiasta ad v. 
3B1. Olymji. XCll. 4. archonte Diocle. Qui egerunt 
histriones, inter eos qua ratione partes distributae fue- 
rint, non est mihi eadem cum C. Er. Uermanuo senten- 
tia in co libro, quem de personarum inter histriones dis- 
tributione conscripsit, in quo ille p. 21. Hermionam, 
Phrygem, Apollinem ab uno liistrione actos censuit, p. 
28 autem et 54. seq. primas partes Oresti et nnutio, 
secundas Electrae, tertias Menelao tribuit, ab tertio hi- 
strione etiam Helenam, Pyladem, Hermionam, Phrygem, 
Apollinem actos ratus. Menelaum tamen et Electram 
ani cidcinqnc histrioni tribui posse, T yndaro et Apolline ad 
xQixayooviaxijy reiectis, statuit. Ego quidem veri si- 
millimum esse puto ut primario actori datae sint partes 
diflicilliraae et quae maxima arte opus haberent; deinde 
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ot eadem ])crsona per totnin fabulam, nisi gravissima 
aliqua caussa impediente, ab uuo acta fuerit histrione. 
Atqui in Oreste sine dubio difficillimae sunt Phrygis 
partes: bas ergo primarius actor habuisse censendus 
erit. De reteris jiersonis apertum est quae simul in 
scena conspiciuntur, a diversis histrionibus esse actas. 
Ennmeralm srenas a|)|>ositis nominibus persouaruro, quae 
ubi tacentes adsunt, cancellis includam. 1. Electra, (Ore- 
stes.) 2. Electra, Helena, (Orestes.) 3. Electra, cho- 
rus, Orestes. 4. Menelaus, Orestes. 5. 3Icnclaus, 
Orestes, Tyndariis. 6. 3Icnelaus, Orestes. 7. Orestes, 
Pylades. 8. Electra, nuntius. 9. Electra, Orestes, 
Pylades. 10. Electra, chorus, Helena intus, Hermiona, 
Orestes. 11. Orestes, Phryx, chorus. 12. Phryx, Ore- 
stes. 13. Menelaus, Orestes, (Pylades.) 14. Menelaus, 
Orestes, Apollo. Iu decima scena quod fores ajicriens 
Orestes dicit: atyav fiuiv /ap rxeig, otiyl aot 

awTTjQla, potuit Electrae tribui, qnae C. Lachmanni sen- 
tentia est in libro quem de lucnsnra tragoediarum scri- 
psit ]i. 53. Apparet ex his Electram in scena esse 
cum Oreste, cum Helena, cum Pylade, cum nuntio, 
cum Hermiona; tres simul in scena conspici Electram, 
Orestem, Helenam; item Menelaum, Orestem, Tynda- 
rnm; Electram, Orestem, Pyladem; Menelaum, Orestem, 
A|)ollinem. Ex quibus efficitur,' si et Phrygem prima- 
rius actor egit, et quam quis actor personam agere coe- 
]»it servata ab eo est per totam fabulam, primarii acto- 
ris fuisse Electram, Tyndarum, Phrygem, Apollinem; 
secundarii Orestem et nuntium ; tertii Helenam, Mene- 
laum, Pyladem, Hermionam. Nam ille locus, in quo 
qnarta conspici ]iersona videtur, in extrema scena v. 
1636. non actorem, sed simulacrum aliquod Helenae in 
aethere ostendebat. Id fortasse 7iaQaxoQ7]yr]/ia dicant 
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Lacliinannmi et Hermaans, falsa opinione ex corruptis 
Polincis verbis concepta, qnae emendavi in Opnsc. vol. 
YII. p. 346. Quae in declina scena intus clamantis 
Helenae vox auditur, eam secnndus actor edere videtur. 
Pyladae personam autem, qui in tertia decima scena 
Oresti adstans conspiciebatur, a primo actore susceptam 
esse credibile est: ita ut bis quidem eadem persona a 
diversis histrionibus repraesentata fuerit, sed aut intus 
clamans, aut muta adstans. 

De ratione, qua in edenda bac tragoedia usus 
sum, quum eadem mibi dicenda essent, qnae in praefa- 
tione Phoenissarum dixi, nolui illa repetere. Hoc unum 
addendum duxi, Yictorianac scripturae me non fecisse 
mentionem, obi ea cum Yen. 2. consentit, quod ille co- 
dex is est, quo usus est Yictorins. Ita(|ue ubi Yicto- 
rium commemoravi, vel 3Iattliiae putandus est aliquid 
aliud quam quod in Yen. 2. esset a Yictorio excerptum 
invenisse, vel ego adnotatum habebam. In versibns nu- 
merandis peccatum est eo, quod qui tres versus sunt in- 
ter V. 965. et 970. pro quattuor versibns numerati sunt: 
quod moneo ne quis deesse unum in textu versum putet. 
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G(/f0j7]S Tov (povov Tov naTQog /LteTa7io(JSv6,ufyog ctvH- 
ktv yliyiaO^ov xal KlvxaifivriarQav ' ^irfT() 0 XT 0 vfiGai 
3t xoXui]aag, na^ax^ijjua trjy dixrjy tdatxty, ijuuayrjg 
yfyofiivog. TvvddQfia dt xov naxgbg xT^g dytj()j]iie- 
V7jg xaxriYO{)iiaayxog xax avxov, ffulXoy xoi- 

vt]y xfJtjcpov ixcpf(Jta&ai negt xov xL dtl tiu&hv xov 
aof/Sqaayxa' xaxd xv^riv St MtytXaog ix xxjg nkdyiig 
vnoaxQtifjag, vvxxug /ttty 'Eltyi]V tlganiaxeilt , fied-’ 
i)liit()ay Si avxbg ijk&t. x.al nagaxalov/ntyog vn '0(>t- 
axov iSorjdijaai atxM , avxiltyoyxa TvySaQtcoy fiak- 
loy Tivkapr^fh]' XtY&iyxojy Si kuycoy iy xoig bykoig, 
inriyty&X] xb nkii&og unoxxih'tiv ^O^taxxjy. * avvvbv 
Si xovxoig b FTvkdSrig b (pLkog avxov, ovytftavktvat 
n(iiuxoy Mtytkdov xtfnoQiay ka/Stiy, ^Ekiyrjy dnoxxti- 
vayxag. avxol /.liy ovy ini xovxoig ik&ovxtg Siexptv- 
afhrjOay x^g ikmSog, O^tiLv xijy 'Ektyx^y aQnaadvxiuy 
‘Hktxx()a Si 'EQfuoyxjy imifaytlaay iStoxey tig yti^ag 
avxoig' di Si xavxxjy cpovtvtty ifiekkoy imqiaytlg Si 
Mtytkaog , xai (ikimuy iavxby dfia ywaixbg xai xt- 
xvov axtQovfttvoy vn amuiy, intftdktxo xd ftaaiktta 
nop&HV di Si (pd^daavxeg vcpdyjtiv rintikriaay. ini- 
(paytlg Si 'AnoXkwy Ekiyx^y juiy ixfrjatv tlg &eovg Sia- 
xofiiQtiy, ‘O^iaxri Si ^E^/jiovTjy inixa§s kafttlv, JJvkd- 

1 • 
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<?// di 'HXtxi(}av avvoixiam, xa&a^&tvri di rov (f 6- 
rov "A^yovi Hqxhv. 

'H fiiy axjjyi} rov dQafiaros vnoxftrai iy Ap/ft ’ 

5 di x^P^S avyfOTTjXty ix yvyaixuiv Agyntay, fiXtxuo- 
ridujy 'UXfXT(>as, ai xal naQayiyot'Tai tmig tijg rov 
'OffiOTov 7ivyi}ay6^ittyai avfupo^as. nQoXoyiQti di 'JJXt- 
XTQa. t 6 di d()afia xuifiixfmtQay i^ft T/jV xaraarpo- 
(pi']y. fi di diaaxtvtj rov dffdiiaTog iaii roiavrri. 
TiQog T« Tov Ayafuuyoyog ftaaiXtta vnoxfnai, 

oxrfi xduyvjy xal xfLuivog vnh jxaviag em xXiyidioVj 
w TiQogxa&ti^ejai yipog xdig noaiy 'HXexTQa. diano- 
Qfixai di ri dt^rcoxe ov n^og xfi xeipaXij xaiXeCerai' 
ovxoi di fiaXXoy idoxei xoy adeXepoy xTjiieXeTy, tiXtiOi- 
alxefjoy 7iQogxa&e'QoueyTj. ioixey ovy did xoy yop^^ 

6 Tioirxfjg diaaxevdaai' diriyxQfhi yap ay d ’0()faxr]g, 
itQxi xal fioyig xaxadQad-tig , nXrjOtaixeffoy airxw xwv 
xaxd xoy x^P^^ yvyaixwv Ttagtaxa^eyvjy. eaxt di 
viToyorfiai xovxo «| wy (f Xjaty ‘HXexxpa xw x^P^f> 
ya, atya, Xenxoy i'xyog aQl^vXr^g' ni&ayoy ovy xav- 
XTjy elyai xijy nffotfaaiv xijg xoiauir^g dia&eaeoig. xd 
d(jdjmi xwy int axiivfjg evdoxijuovyxtoy ;ff/pi(TTOV di 
Tolg rjd^eai. nXi]y ydq ITvXddov ndvxeg tpavXoi raav. 

A A A SI S. 

"Oxe xaxd xuiy Tffvovoy tj 'EXXdg diQurjaey, Aya~ 
fteuycjy Gxffaxijydg ^(tethj nayxdg xov axoXov, dxe 
xwy dXXwy ji(>oexeiy doxcuy a^x^lS xe fuyeOei xal TtXtj- 
&et yeiuy exardy ydp vavg elg xijy xov axoXov avv- 
xeXeiay elge(fe(}e. xal os fteXXwv dydyead^ai xaxaXeL- 
nei xwv oixoi nQay/jdxwv airxov eTUfieXTjxijy xal rrpo- 
axdxijv AiyiOtXoy. inel di noXvg ijvvexo xpovog xal 
Ayafieiiywy oixei enav/iei, ola dx noXXd yivexai. 
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avyiji.i}fy a&tafi(og JXyiafyog Klviaiiiyt]aTQn rfi jov 
’ yiyafttftyoyog yvyaixi. fia&oyieg ^8 KkviaifiviqatQa 
xal Atyiofhog xTjy xs T^oiay aXovaay xal ' AyauE- 
juyoya fiBxa xdiy ttlXtay oixaSe nXtoyxa, jiovktvoyrai 
rovxoy xf^g olxiag ijieiXTjiifuyoy ((Jioxxeytty , ’iva fi}j 
xovxtpyyvja&tyxog xov atpujy noyi](i8V/xaxog avxol naija- 
do&t'i8y thavdxip’ o J>; xai rjyvoay, xal inayfX- 
&6yxa xby ' Ayafis/iiyoya dnoxrdyovai' yixdiya yoQ 
fiij JisgbJot/g XBtpaXrig xal yeiffdiy tyot'xa ftuu xu Xov- 
x(}6y iydtdvaxovai xal iy x(p mltxft xovxoy (foyiv- 
ovai. fuxaiv yovy xov ' Ayafisfwoyilov <p6yov 'HXe- 
XTQU xby diitX<pby 'OQtaxrfl/ , lya fitj xal ovxog dyai- 
xXeipaaa xai xiyi Sovaa naidaywyiu 8lg 0ai- 
xida na^d ^x(f6<pioy nefinei, cpikoy xal avyytyTj xov 
naxQbg avxyg xvyxdyoyxa. 'OQtarr,g de tlg ctydftag 
ijx(oy, nafjaXa/Sojy IlvXddijy xby nalda 2rgo(flov, 
8(p to fiex avxov Axyia&oy xal KXvxaiayt]aTQuv xi- 
fua^rflatxo, xaxala^iftdyti Xd&^cf xb ”jQyog. xal 
afjtby 7ia(}d xov Ilv&iov de^dutyog xovzo noteiy, tiquU- 
xoy (xty effxtxai 7i(tbg xby xov nax^bg xdtpoy xal O^vei, 
tlxd XI fnjxaydxai xoi6v3e' xby yd^ naiSaywyoy, (ti 
nagd xT^g 'HXtxxQag ndhu maxevfhlg i\xey , wg 
ftfy^ ilg xr^y ^Pioxida, xovxoy n^ontumi elg AtyiaS^oy 
xal KXvxatjuytjOXQay Xeyoyxa wg ^OQtaiijg iy Ilvd^i- 
xoig df}Xoig dyt]Qs9^}j xal vvy ctyd^eg xd xovxov baxd 
iy xiftwxi(o xofiil^ovaiy , 'iya Tiaxftwwy yovy xdcpwy 
xvxjj- tmax9'tyxeg di xrj xoiavxt] andit] KXvxatfiyt]- 
ax^a xal A’iyia&og, 'iya /j,rj /^lax^oXoyw , dyaifjovyxai 
vnb 'OQtaxov xal .IlvXddov, n(fwxt] juiy KXvxatfiytj- 
ax(ia, vaceQog di Aiyia&og. fitjxffoxxoyijoag xoiyvy 
'OgiaxTjg *E(»iyvai na^ax(fr]fia XTjV dixrjy idwxe /ttaytig. 
MeytXaog di ix TQoiag iX&oiv, vaifQog yd(i 'Ayatie- 
ftyoyog inavfjxe, xai x(p NavjjXiw Xiiiiyi n()ogaxiLy, 
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vvxrbg fitv 'EleyrjV flgneumi ti(jos Mvxtjyag, 
flfxiftav <T« avTog tlgfitt, xal zuv ^Oi)i-OTtjV ufuijyoTa 
TiaQOxaXeXrai fiiv vno 'O^sarov xcn HkexzQag 
auiaai ai/rovg. b ya() r^g XXvTaifiyrjor^tag narr/p 
Tv}'da.Qt(ag ndvrag ^Apytiotig xar^ avruiy txivriatv, 
'iya TovTovg cbg /UTjrpoxruyovg dytlottr. (vg de rov 
TvvSciQetov avTiXeyovza evQS, xal dfza xai ai/iog vno- 
Xuyi^o^nvog wg ei 'O^eOTi^g dyatQe&eirj , (3aoiXevg av- 
Tvg earai rov 'l^ipyovg, ovx tjHeXey ^O^earrj re xai Tfj 
ddeXcpfi avufiayeXy, «Aia to zmv 'Agyeiwy nXijiXog eXe- 
yev evXafMafXai. tiqwzov fiey ovy 'O^eazrfi xal Tvv- 
Sdfiemg dieXeyd^ifdav nfiog aXXriXovg, o ^lev wg ov di- 
xaLiog dyeiXezo KXvzaifiyrjazgay deixyvg, ‘OQeazrjg de 
wg xal jjdXa dixaiwg, el xal /iivQidxig avzfjy edet ze~ 
t)-ydvai. eneiTa exxXrjoiag ev dxQonoXei MvxTjVuiy ye- 
voueyzjg xal avyiomtoy zdry nQovyoyztay iy Aoyei, 
^Uffeaztjg vnb IJvXddov {poQddrjy exetae xof-til^ezai . Xo- 
ytay de ttoXXwv yivojiievtov, xal ziSy /ney jSoijfXovyrwy 
‘0(teaiij, ruiy de eyavxiovfieyioy, zeXog eyixrjaay ot xa- 
xoL. xal xazaxQiyezai ^0{)eazr]g avzog ze xal ^ 
epri Xi&otg ftXtj&eyzeg dno&aveiy. 'Ogearrig de en/jy- 
yeiXazo n^bg zb nXri&og avzoyeiQia iavzbv xal ZTjv 
adeXtpi^y dnooepd^ai. xal b cpiXog TIvXddi]g xal nagd 
ztjy avfKpoQcty tpiXog eiuetye xal xoivtoyely aintp zijg 
zeXevzfjg zj^iwae n^odvfwzaza. emi de atfiai zovzo 
na&eiy nQovxeizo, avufiovXevei rivXddi]g, MeyeXeio 
Ti^cSroy zttwiQiay Xa/Sely, Xeywy (ug ov dei zoirroy 
ZQVtpav Tjiwjy dniovzvjy. ofXey elgeXiXoyTeg elato ztby 
(iaatXeitov ^EXeyijg dri&ey dej^aoiteyoi , lya juij neQiidrj 
atpag bXXviievovg, dXXd yel^a b^eit] xal MeyeXetov xal 
dxoyza 7T(jbg a(OTrj()iay xiyijai], emi zavrtjy tpoveveiy 
eiieXXov, zavzr,g iiey ijjiiaQzoy, vnb AnoXXtoyog agna- 
aS^tiarig xeXevaei Jiog, ‘EQjutoyrjy de avXXatiftdvovotv 
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tx xov T^i’ Ki.VTatfxytjaiQai rd(fov inay^xovaay 
Tj^iurjy yd^ avxi^y ^EXtyrj nenoiupii, tfj ddeXcpij &v- 
aovaay. kajioyzfs de 'EQfiioyTjy xat 'eydo&ey xdg ruiy 
(iaaiXeimy da(faXiaavxeg nvXag, dviiX&oy iy juexe(VQ(p 
xujy jiaaiXeiioy eyovxeg xe xrjy 'E^jutoyip' xat ^l(pog 
7i()hg rfi de(if] avxi^g, xat fuXXoyxeg fxexu xr^y xavirjg 
dia/eiQiaty, dy aepdg MeyeXewg acSap, xat xovg 
douovg txpdxpeiy 71 vqL MeyeXewg /uey vno xovrwy 
'EXeytjy xe&ydyat /xafXojy, 'iya xay awatj xfjy natda 
eXlXwy , ij(j§axo noQ&ely xd /iaalXeia, enKpayelg de 
AnoXXwy, diijXXa^e xovxovg, ^EXeyrjy uey elg oif/aiwtg 
ipr]aug diaxo/itiaai, MeyeXewy de exegar Xafteey xeXev- 
aag yvyaXxa, 'O^eaxj] de 'E(fni6yip' avrdipai iierd xxjy 
xov (poyov xd&aQOiy ^g \ld'i]yi]aiy erv^e, itexd 'Eqi- 
yvwy elg 'yi^eioy ndyoy XQi&eig, (ire xat xaxa.dixaaOi]- 
vai fteXXot'xa vno ndyiwy &ewy ‘AO^t^ya ij>i}<poy [ia- 
Xovaa vixi^oai xovxov inoirjae. xat ovxwg 'O^eaxxjg 
vaxe{)oy 'EQiuoytjy yvyalxa Xaiifidyei xaxd xb xov 
'AnoXXwyog iXeamO/aa, xat 'A^yovg x(taxeT, JJvXddrj de 
'IIXexxQay didwai, xr^y xat n()dxeQoy vn avxov xa- 
xeyyvri<XeXaay xovxxp. laxeoy de bxt ndaa x(>ay<ndia 
aviKpwyoy e/ji xat xb xeXog' ex Xvntjg ydQ dfiyexai 
xat elg Xvntjy xeXevxa' xb naftby de d(jaiid eaxty ex. 
xfjayixov xwiiixoy Xrpyei yd(> elg xdgnafj 'AnoXXwyog 
dtaXXaydg ex avfupo^wy elg evd^v/niay xaxiiyxijxog' r 
de xwpuudia yeXwai xat evtpQoavyaig eywpayxat. 
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O P E 2 T H 2. 


IIAEKTPA. 

Ov* hOTiv ovJtV Sttvhv wJ’ tlntXv inoi, 
ovde nd&og, oi/ds avjufpogd ^tr^kctrog, 
ris ovx &v &^atx’ dx^^og dv&QVjnov (pvatg. 
6 ydp fiaxdptog, xovx ovtidi^ca rvxag. 


1. Cic«ru Q. Tiuc. IV. 29. haec noo optime rerlit: 

«e^ue tam terribili* ulla fando oratio eit, 

nec for», neque ira caelitum intectum malum, 
quod non natura humana patiendo efferat. 

Nam i'nog rem dicere debebat ; nd^og autem, quod scbuliaatae fere ad 
morbos et Tulnera referunt, quum Euripides quodris non ab deo im- 
missam malum intelligi voluerit, etsi proprie non putuit fots dici, ta- 
men rectius hoc nomine significatur, quam eo quod Scliaeferus ciiiu 
aliis praeferendum censebat, sors. Ceteram male schuliastes <ud’ </- 
fisrv tnog quasi wg tlniir tnog interpretatur, quod nec fieri potest, 
et, si legeretur ibg, debiliorem praeberet sententiam. 

2. Aid. et plerique codd. ^fufopd. Par. A. Flor. 10. Guelf. 
avftqiopd. 

3. R. V'en. a. et Lucianus Ocypod. T. III. p. 673. dydgtinwr. 
Aptius videtur, quod definitius est, av&pwrtov, scriptura Aldinae et 
plerorumque codd. ac Stubaei XCVIII. 42. 

4. Flor. 34. Taur. ovx pro xovx. Non debebat Mattliiae rv/ug 
de poena Tantali dictas putare, quod vocabulum quum propter locum 
quo positum est, tum quod poenae nondum est mentio facta, ad fta- 
xdpiog referri patet. Misero felicitatis qua gavisus erat comraeniura- 
Uo exprobratio est praesentis miseriae, praesertim si sua in eam culpa 
incidit. 
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h^ius ns(pvx(ug, (uy Uyovai, TdvxaXoy, 
xoQvcpijg vnt()TtU.ovTa dtiualvtay Tiiipoy 
af(ji norarat, y.al iiyti ravir^y dLxriv, 
u>g luy ktyovaiy, uu d^toig ay&(ju)Jiog wy 
xoiyijg T()a7ifyT]g d^iw/ii tyioy Xaoy, 

10 dxolaaroy iaye yXwaaav , alayiaxriv voaoy. 
ovTog (fVTtvH rifXona, rov d' 'Ax(>tvg k'(fv, 
(u axfUjiiaxa ^Tjyao' ox‘ imxXtaatv &td 
f()iv, Ovtaxt] noXtnov dyxi ovyyvym 
iXtad^ai' Tt rd(}(>T]c' ayafxsxQrjOaad^ax /ue 
Ibi^aiae J” ovy %'iv xtxy‘ dnoxxdyag Ax(jtvg‘ 
AxQtujg Je, xdg yd() iy fieaio aiyui xvyag, 

0 xXeiyogj d <^fj xltiyog, Aya^tfiytuv dfv 
MeytXewg re K^iflarig ixrjXQug AtQonrjg dno. 
yaftfl (T u fiiy drj &eoig axvyovfievriv 


5. Nicolaus comicus apud Stobaeum XIV. 7. 

/lifx; ni(f vxaig wg XXyovat 'rdvxaXog 
dxdXanioy i'o/e yXwaaay, 
ex hoc et v. 10. 

9. 10. Ili Tersus inverso ordine scripti sunt in Aug. d. et Havn. 
Sclioliastae rulgatuui ordinem habuerunt, quo facilior est et concinnior 
oratio. 

12. Libri: w axXfifiaxa ^rjvaa inixXuKttv d-td tqtv. In qui- 
bus quum productio augmenti ante mutam cum liquida offensui sit, etsi 
ad eam productionem defendendam usus huc versu est Porsonus ad 
V. 64. accedit aliud vitiatae scripturae indicium eo, quod, si ista se 
recte haberent, addita particula Kuripides rf 6i Tu^^r/x’ dvaftug^aa- 
oi)m' fit dtt scripsisset. Ad haec qui attenderit, consideraveritque quod 
sequitur tdatat d' olx vie t/xv’ dnoxjiixag Argtvg, vix dubitare 
poterit, quin interrupta per aposiopesin oratio pro apodosi quae sequi 
debebat adnexam habeat rem paucis comprehensam in verbis illis idutat 
d’ ovy rtv. Nimirum exciderant per similitudinem proximarum litte- 
rae duae oi’ : (o ailfifiuxa \tivwj' St’ IntxXtoatv tXid igty — xi 
xu^igTjx' dvafttxgriOaatXai ftt dtt; idaiat d’ ovv yty xilxv dno— 
xxtivug 'Axgtvg. Ceterum schuliastes adnotavit scribi etiam "Egig. 

19^. Vulgo: yafiti d’ 6 fiiy dq T^v 9ioTg oxvyovfi/yr/y IHt- 
y{XfO>g EXirtiV. Omittit dij particulam non necessariam codex Hav- 
niensis, nt dubitari possit an scriptum fuerit: ynfiiT d’ o ftfy 9totai 
xr.y aivyovfiiriir. 


Digilized by Googie 


11 


Mtvtlaog 'EXtvrjV, b de KlvjaijuvTiOTQag Xt/og 20 

iniariuov elg "ElXrjvag ’^yafie/Ltviov dvai' 
ip naQ&evoi fiiv rgtig t(pvfiev ix jxiag, 

Xgvao&tfug 'hptyhvtid t ’ 'Hlfxrga t ’ iyw, 

dgar^v T ‘OgeazT]g, fiijrgog dvoaiandzrig, 

ri noatv aneigto mgi(3aXo€o' v(pda/.iaTi 25 

exTtivsv u)v d' ixan, Ttag&tyco Xtytiv 

ov xaXov' iui tovt‘ d.aacpig iv xoinp axonth’. 

*Poi(iov d' ddtxLav ^itv zL dei xazrjyogeir ; 

Tiei&ei J” 'Ogeazip' ^irpeg^, zj 0(p‘ iyeivazo, 
xzeiyai, ngog ov% dnaytag evxXeiav (fegoy. 30 

ouwg d^ amxzeiv' , ovx aneiSzflag 5tf5* 
xdyu) fzezeay^ov, ola dzj yvvri, <p6vov. 


20. Aid. et plerique codd. Itliy/Xtwg '£X/yt;y. Mose. a. R. et 
Piirisinurum unus UltyO.aog, Eadein namina cnniuocta v. 1180. Du- 
bitari potest an scripserit Euripides 'EXiyr^y Mtri).Kog. 

24. Libii: ap<r/;y z "Og/aTr^g, neque npus erat, ut EImsIeius in 
censura editi a me llerc. fur. ad e. 13. ag07;y d‘ 'Opfoiijf scribi 
■ uberet. 

26. Aid. et Alexander rhetor pag. 579. ed. Aid. sive T. VIII. 
p. 450. Walzii, nup9/ioy. Multi codd. nu(i9/yip, quod Rrunckius 
aliique receperunt. Nescio utrum vituperandus sit Eurjpides, quod, ut 
solet, virginem importune verecundam fecerit, an laudandus, quod ma- 
res virginalem pudorem ostentantium nuQtXiyuy fxuxqhy dij fir/xag 
/Qoyov recte expresserit. 

28. Libri; 0o//iov <J’ uStxtav ftiv zl' diX xazrjyoptXy, nisi 
quod Flor. 33. t’ pro d’ habet. Flor. 17. autem fiey amittit. Ante 
Ulvmp. LXXXIX. scripsisset Euripides; 

Ooifiov fiiy udixiuf zl dtf xazr;yopiry, 
vitato ictu in secunda syllaba vocabuli quartum paeonem efficientis. 

30. Aid. q/f)wy, quod emendatum est ex codd. quibus accedit 
ex correctione Ven. a. I)e locutione (plgity tvxXnuy ngog uitutiug 
dubitans Malihiae scriptum suspicabatur ngXg or/_ unayiog. Id ego 
quidem credo ngbg ov^/l nuyzog dici debuisse. Nam nghg nv/ 
iinuyzog est non ab uno homine loto. TIgbg anayrug lixXtig di- 
citur quod relatum ad cunctos laudabile est. 

31. Falsam opinionem eius, qui in censuris Britannorum trime- 
stribus fasc. XA'1II. p. 363. untazTiaag scribendum censebat, satis re- 
futavit Matihiae versu Agamemnonis 1058. ntl9oi ay d tu19oi • 
aiui^oir/g d’ iaiog. 
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nvXddrjg os ^nly avyxaxsiffyaarai xdde. 
ivTsvd^ey dyQia ovyxaxtlg v6a(p ^euag 
3bxi.i^u(oy ^OQtaxTjg ode mauiy ey de/uyioig 
xelxai, To fiVfXQog d' alfid vty xQoxrjlaxel 
fiayiaiaiy hyofid'Qeiy yap aldov^ai dedg 
Evfuyidag , at xoyd' i^a/uilXdjyrai cpojifo. 
ixToy di df} xod' xjjnaQ i§ drov axpayaig 
40 &ayovaa fxrjxxjQ tivqI xaD^fiyyiatax dfjuag, 

(vy ovte alxa did dt^Tjg idegaxo, 
ov Xovxif iduixe X(>ioxi‘ yXavidicay d' i'au} 
XQixp&eig , dxay uiy aiUjuxt xov(piai}jj vooov, 
e/upffcoy daxfjvei, noxi di defiyiwy dno 
4b7it]da dQOjJ.atog, TiuiXog tug dno 'Qvyov. 


34. Plerique libri: Ivxtv^tv iiy(ila avytaxiig votKO voait tXi]- 
fioiy ’0p/aT7/(' 0 di niaiav Ir dtfivloig xitxai. Flor. 10. foatt 
i' 0 <rqr. Aliquot codd. ovdi ntautv. In piucis supra scriptum u;. Pa- 
tvl vero vitiosam esse vulgatam scripturam. Nam et quae coniiiDctis- 
sima sunt, aegrotare et in lecto i.vcere, distinguuntur, et quod dici de- 
bebat, hic in conspectu iacere Orestem, omissum est. Huc posterius 
perspiciens ReisUius scribendum putabat: xXriftwx 'Oq{axr,q Sif nt- 
ouiv d’ Iv dtfivloig xuxai. Senserunt vitium etiam veteres interpre- 
tes, quorum alii o <1^ pro o; dq dictum putarunt, alii explicandi caus- 
sa og adseripseruni, alii oi>: nam oilJe quorumdam codicum nibil aliud 
est quam ov in textum illatum non deleto dt. Pessime lirunckius 
vulgatam defendit lioc dici ralus: eadem in Iccio iacere eolct: sed 
maternus sanguis mox illum exagitat. Probavit tamen Mattliiae. Ne- 
que vero roati odi ntator iv di/sviotg xitxut defendi potest exemplis, 
qualia sunt Aristophanis in Nub. 1135. nag ydp xig Oftvva' oig 
dipiiXtov Ti 7 /avto, &ilg fiot nqvxavit' anoXiiv ftl <fr,ai xu^'oXfre, 
aut Euripidis in Heracl. 488. ^qriOfitov yag qjJoi‘f cfriOi aquaiVfjv 
ode ov xavqov ovdi ftoa/ov, ulXu nag&ivov atfu^uLt xiXivtiv, ubi 
non magis utilia attulit Pflugkius. Nam illa etiam si quis non de vi- 
tio suspecta habeat, tamen, si mentis iudicium adhibuerit, nullo modo 
cum Orestis loco comparari posse intelliget. Est autem veri similli- 
mum istis in lucis Ofirvg et atj/taivojv scribendum esse. In Orestis 
versu accidit, quod multis in .aliis locis, ut hiantem versum male in- 
tegraret antiquus scriba additu voaiT, Nam aberrans prior aliquis ocu- 
lis ad sequentem versum, similitudine vocum dece|>lus, scripserat voato 
dipivioig, quum scribere deberet ivxivtXiv iiyg/a avviaxiig roatp 
diftag. 
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* 

tiJols 'IAqyh tmde artyaig, 

fifj twqI dtxiO&ai, fi^TS 7 iQog<fioyeiv riva 

/nrjTQOxrovovvTag’ xvQta d' fiutfia, 

iv fi Sioiati ynjipov 'A{>yeLtav noltg, 

ti xif^l f^avtiv vui IfvaiiLKp mr^wuart, 50 

?j ifdayavov d^t]gavt‘ in aiytvog (iaXeTv. 

iXniSa 3i Sj] tiv' i/o^tv wgne frrj &avtlv 

T:\xti yd(i tlg yrjv MivtXswg T(toiag ano, 

Xijufva NavnXidov IxnXri^uiv nXdri] 

dxtaiaiv oQ/nti, Japoi' ix T^oiag ygovov 55 

ciXaiai nXayx&ttg- ri]v di drj noXvarorov 

'EXivrjV, (fvXdgag vvxra, jUTj rig tlgtdcov 

fif&' fjut^av ariiyovaav , wv vn ’IXi<^ 

naTdtg ze&vaaiv, ig ntifiwv iXd^i] /3oXdg, 

TiQOvntjuxfJtv tlg diU^' TjUtrtQov iariv d' taui 60 

xXaiova' ddeXqrjV §vfi(f O(}dg re dtofidzwv. 
tyti di dri riv' dXytwv na^aiftvyiqv ’ 

Vjv yaQ xar' oixovg iXup' , dr‘ ig T^oLav inXti, 
naQ&ivov iiifj re fiTjTQt na^ndwxev rqtiftiv 
MeviXaog dyaywv '£p^ui6v?jv ^nd^rfjg ano, 65 

rairfi ytyrjfXe xamXi'i&trai xaxiSv. . 

(3Xinu) di ndaav tlg bdov , ndi ml>oj.iai 


47. Elmslvio ad Med. 1316. praestare videbatur firjdi ngogipio- 
viTv Tiva, 

51. Neque apte locutus est, uxyha ubi Xaiftbv conveoientius 
erat dicens, nec sibi constitit, quum r. 744. utrum vivant an mo> 
rianlur indicatum iri tradat. Infra autem v. 930. ut se ipsi inter- 

imant decretum esse ait. 

53. Homerus Odyss. III. 309. ijroi S riv xitlrag 5ulw jd- 
<poy lApyfioiaiv avir/fia^ 64 oi r/Xift /9oqv dy'u9d; MiyiXaog, 

54. ‘ExnXrjQioy quo modo intelligendum sit, dictum ad Helen. 
1588. 

62. In Ven. b. de, in Havn. d^ omissum. Potuerat boc dici 
cic: i/u yt fti^y t«v dXyiaiy napat//vjrTiy. 

67. Libri ii'(odov. Scboliastes; tYgodov' dtiXtvaiy, d/odov, 
oddv. Uefendi quidem boc potest: vide scbol. Aristopb. aii Ares 
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Mii'e).aov ijXov&^ • (ug tu y' hC aa&tpovg 
(iiuutjg byovfuO^ , i]P ri fi?] xeivov n<xQa 
“Qavi&uifitv. anoQov y,Q?]fi<t ^vgivxu/?' ^oiwg. 

EAENH. 

^S2 TiaX AlvTaifiy?]aTQag re xayautu?'ovog, 
nuQOtrt fiaxQov Sfj fiijxog, 'IlktxTQa, y(?6i'ov, 
n(Dg, (I) TciXaiva, ov re xaaiyyriTug re abg 
rktjuwv '0QtaT7]g firiTQog ode (povevg i'xet; 
7’iTiQog(f&fyfiaaiv ya(j ov fuaivofiai atOey, 
elg ^Pol(ioy ayacpeQOvaa rrjy duaffriay. 
xniToi art?'u) ye rby Kkvjaiity^aT()ag fioQoy, 
iurjg a.dekepTjg , ?]y, enet n^bg ”!Xtoy 
inXeva' ojiuig ejiXevaa 0-eounyel noTiid?, 

^ovx eldoy , anoXeirp&elaa d' aluyto Tvyag. 


T, 207. sed praesiarc tamen Tidelur, qnod rccentiores a Musgravio 
coDiccluin probaiiint tig bddi'. 

74. Libri et scboliaslae hic atque ad v. 85. T^r^fimy *Op/- 
(TTqc ode (foytvg i'pv. Io cod, I. ad ode superscriptum Sg, 

qii»d nun ausus recipere Porsnuus, si quis recipiat, facturum non so- 
lum patiente se, sed etiam approbante dicit. Matlhiae unum es sebo- 
liastis secutus ita orationem instituisse poetam putabat, ac si dicere 
Tellet nwf av xe xai xaaiyyr/Zog aug e/eie; sed quum Urestem no- 
minasset, huic numini etiam, sicut Klectr.ae, probrum addere Tolentem, 
inceptae constructionis iiiimeiiiorem ad hoc ultiiiiuni rettulisse rerbum et 
scripsisse fitjTgog ode qortvg i'ipv. Sensit tamen ipse hanc explica- 
tionem esse durissimam. Ac falsa est etiam eu, quod tantum abest ut 
Helena probrum addere aut Electrae aut Oresti xoliierit, ut eam potius 
amborum misereat, Electrae, quod adhuc innupta sit, Orestis, quod ma- 
tris caede in mala inciderit. Omnino, si vfv scripsit Euripides, repo- 
nendum est fir^ipog oj qovtvg i'qv, ad nrof intellecto i/ert. Sed 
quum libri omnes odt tueantur, recte scripsit scholiastes: dyroovyrtg 
dt Tiffg To cidf «eri rov ogTig quniv i'au de x6 odt dtd fii- 
aov duxuxor. Est id tamen minus coiiiinudo luco positum, quia ad 
'OptoTJjf, non ad fttjigog qovivg pertinet. Uiiod si rerum est odf, 
non dubitandum quin tqv vetus error sit librarii lyn scribere deben- 
tis. Id ergo reposui. 

79. Libri omog d’ enXrrrra, quod explicare studuit unus scho- 
liastariim. Keishius, quem quidam secuti sunt, onaig drj ^nXevaa. 
Porsoniis d’ delevit, quod etiam alter scholiastes non videtur habuisse. 
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UAEKTPA. 

'EXivri, tL aoi Ityoi/x av a ys naftova’ 
tV avjLKfOQatai xov Aynufuvovos yoroi' ; 
tyo) fity avnvos, nd()td()og d.&Xio) vtXQio, 
vtxQog yd(i ovxog ovt'txa o/iiixQdg Txvoijg, 

Odaour xd xovTov ovx uytidi^u) xaxd' 85 

ov J" tl /ia.xa()ia, fiaxd{)i6g 6 adg noaig 
'tyxtxoy s(f' i]ftdg dO-Xiiog Tiejutayojctg. 

EAEiSH. 

noaov xQovov dti.ivloig ntnrwy o'Je; 

HAEKTPA. 

iS ovntp 0 ( 1 , ua ysvi&liov xax^yvosy. 

EAENH. 

d> fitXeog, ^ xexovad , u>g diwXeTO. 90 


86. Aid. «t plerique codd. ov d’ t? ftaxapla fiaxdgiog &' b 
abg noatg tjxfTOv i<p’ Viet, tres codd. Musgravii, ed. Bru* 

bach. av i' ij /.luxuglu, in qua sciipliira non recte dictum ridetur 
ixaxdgibg «/' o aog nuaig, quod dici debebat o t( uuxuQtog ndaig 
aog. Eustaibius p. 146, 12. 809, 37. 1856, 14. f,'xeio habet. Por- 
sono ridetur placuisse: ov d’ f/ fiaxuQta , juaxugios o aog no- 
aig ijxiig iq^' rjydg. Si f^xng ab Liiripide profectum est, sic eum 
potius scripsisse credas; ov d’ i? fiuxugla, /xaxugiog &' o abg no~ 
aig' ijxiig d’ i(p t^fidg uSXiwg ningotyoTag. Ac scbniiasles refert 
quosdam post noaig distiu-xisse, ac deinde xoftyauxwg adiecisse rjxt~ 
jov tq' fjfiag u9Xiwg mngayoTag: sed recte addit; tu de' ovx tax t 
ToiovTOv , liXX' flnotaa t/ 'HXtxjga av de', u 'EXi vq , ftuxa- 
gla tl, wqtiXiv timtx xai b abg noaig ftaxdgiog iaxf 
vvv de ov/_ ovTuig, dXXd xaixongtniSg ^gi^xtyxt, ngbg fitv x^v 
‘EX/rrjv vnagxxixq gi-fiaxi /gj;oafitiij ixixip xip tl, ngbg de' xbv 
MtvtXaor duxi xov laxi xb tjxtxov tlnovau, avfintgiXa/jjSdvovaa 
dfiqox/govg, ‘EXlx^y xt xai liltrlXaex. Itaque restitui tl. 

88. Apud Philemonem in lexico v. noaov omissum est dl. Mus- 
grarius scribendum putabat d’ iv dtfivioig, ut r. 35. 
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HAEKTPA. 

oviMi TaS* , toffr’ anugrjxty xaxolg. 

EAENH. 

7ii>hs &euiy , niO^oi av ^tjrd jnoi Ti, naQ&iye; 

HAEKTPA. 

lUi dayoKos yt avyyiyov 7 iQogid(tlq. 

EAENH. 

jSovlsi rd(poy fioi TiQog xaaiyyi^rjg /tiolalv ; 

HAEKTPA. 

95,«;;t(<os xti.tvtig rijg ejurjg; riyog ydqiy; 

EAENH. 

xouTjg anaQydg xcd yoag (pi^ova‘ ifidg. 

HAEKTPA. 

aol d' ovyl B-tfinoy n^bg tpLhav gtuxbiv xd^oy; 


91. Lpgebatar; anflgtjx tv xaxoTg. Id schnliaiUe pro 

dnugtjxa accipiunt. In Ang. c. ante correctionem fuerat dntipijxa- 
fitv. Poraonus, nnuieiia opinor offenani, quum &gf Anilgrjxiv scri- 
ptil, quod Electra sua mala parvi pendat, neque ea memoret nisi qua> 
tenus ex fratris morbo oriantur, se ipse ridetur refutare. Hoc potius 
argumento uti debebat, quod hic non de Electra, sed de Oreste sermo 
esset. Ac videtur uni/grjxiv xaxoTg in Ven. a. esse, ex quo nihil 
discrepantiae a Porsoni scriptura allatum est. Fortasse ita legit etiam 
scholiastes Flor. 21. qui scripsit: otjrtog f/u 6 ‘Og/artjg, wg fitjdiv 
la/vH¥ vnb Twy xaxa}i>. Uuod addit Porsonus , Graecos anuQtj- 
xivut, dntmitv xaxoig, non iv xaxoXg dicere, refutatione non indi- 
get. Rectius illud addidisset, si de se diceret Electra (u;x’ dntigrjx 
iv xuxoTg, nimis importune Helenam rogare, ut inferias ad matris tu- 
mulum deferat. 

93. Hoc dicit: m&o/fxTjv av aoi oviwg, aig ScyoX.og yi ovaa 
avyyovov ngogidgXa : ita tiiri obtemperabo, ut quidem occupata assi- 
dendo apud fratrem, h. e. quantum potero, quae non habeam otium. 

97. Bruockius ex Par. A. tfiXav, quod est fortasse etiam in 
Veo. a. Certe Ven. b. cum Aid. et ceteris libris ipfJtov. 
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EAENH. 

StX^ai yap ‘Apyewiai adifi alax^o,uat. 

HAEKTPA. 

o\p£ ys (fQovels ev, rore Amoto* alax(f<Hs 36^ovg. 
EAENH. 

o{f&U)S eAfloff, ov (fiXtog di fioi Xiytis- 
HAEKTPA. 

aldwg de rig o’ T/d* eg Mvxrp'aiovg tyei; 

EAENH. 

didoixa nari^ag x(Zv vn 'IXiep vtxguiv. 

HAEKTPA. 

detvov yap A^ytt y' ava/Soq dtd atofia. 

EAENH. 

av vvv y“Oi xhv q>6(iov Xvaoaa d6g. 


100. Portonui fine idonea canisa ov tflXtag d' iftol. 

101. Edd. velt. aldibg 6i tig ig Mvxtjyatovg Ex 

mullis codd. repositum aiSiog Si dr, xlg ii. Videri potest aliquid 
acerbitatis in isto dq esse: sed omittunt hanc particulam Gueif. et 
Harn. In Ven. a. b. omissum est d/. Aug. c. non, ut Mattbiae ret- 
tulit, sed xtg at Mvxi^ro/ot';. Isto d^ facile carebimus: habuit ta- 
men scholiastes, qui scripsit ; xtg di Srj alSug e/d at fig xovg Mv- 
xrjva/ovg; ani xov xt>a aiSut t/^tig llg xovg Mvxtjvaiovg. Sed 
aliter legisse ridetur is, cuius scholion in Gnelf. Flor. 59. 76. huc 
est: TOfrftm xlg iaxiv ij uldiug, alS^ xovg Mvxrivaiovg ; Hic 
quum Teram habuisse scripturam rideatur, alSedg Si xlg a' ^S ig 
jyivxr^valovg tyti; hanc restitui. 

103. Libri sine interpunctione: Siixov yag Agytt x avafioa 
Sia axofia. Canlerus coniecerat xaxafioit, Porsonus, nimis secure' . 
Brunckium sequi solitus, cum illo post yug interpunxit. At nec pro- 
dit ea interpunctione illa sententia, quam Bronchius indicat: Stiybyyug 
iaxiv ixtivo 0 SiSoixag- xal yag Svafioa av xip Agyti Si& ax6~ 

(ia‘ et, si prodiret, falsam ratiocinationem contineret. Recte Matthiae 
nihil nisi i' in / miilandiim esse ridit, 

Evbipidis Oreitei. 2 
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HAEKTPA. 

105 0^ ttv dvyaifiTjv /irjtQog flg/Hit/jai xutpov. 

EAENH. 

alaxffhy ye fiivroi 7i^og7i6i.ovg (ptQtiv rd<fe. 

HAEKTPA. 

Tt fT ovxl ^yoTpoff 'EQfuovrig nt/umig defiag; 
EAENH. 

tlg ox^oy tQTmv naQ&tvoiaiy ov xaXoy. 

HAEKTPA. 

xat fiTjV xivQi y* Sv rfj xe&yTjxviq XQ0(pdg. 

EAENH. 

nOxailcSff eXsiag, nti&ofiaL xe aoi, x6QTj. 

(o xfxyoVf 'Eq^iovti, dojuwv nuQog, 


106. Aid. TifagnoXof. Codd. fere omnei ngosnoXovg, 

108. Post hunc venuiu in Flur. 33. Aug. d. hic est insertus: 
HA. xayu yvfatxuiv MpQuix ov^l naQ9d»0(. In Flor. 17. idem 
versus ab alia, sed antiqua manu signo addito inseri inbetur. Ex scho- 
liis cognoscimus quaesivisse interpretes, quo modo, si Hermionam quod 
virgo esset in publicum prodire nolit Helena, ab Electra id petere po> 
tuerii, quae item virgo esset. Ex quo patet lusisse aliquem gramma- 
ticum, lo. Tzetzam puto, Electramqne fecisse ad poetam se converten- 
tem his verbis: xAyii yvxatxwv, «qppov; ov/i nagd-dvog; Atque 
&<f Qov scriptum in Aug. d. in quo adnotalum ovxog o oio/xoe aA- 
XotQiog. Receptus hic versus ia Flor. 33. invertit vices personarum, 
ita ut V. 111. seqq. demum Helenae sint. 

109. Ven. a. Tf9y^xv(tji. 

110. Ven. a. b. cum vulgatis dp^ciif Tres codices apud 

Yalck. ad Hippol. 715. Mose. a. Flor. 17. 25. Aug. b. xoAco; tXt- 

quod reposuit Brunduus. In Flor. 17. superscriptum ut 

x«lc3; in I. Post hunc versum in libris hic versus legitur: 
xal jidftypofiai yt dv/axdif' tv yuf jot Xdyttg. 

Liber P. Flor. 10. 21. Taur. Ven. a. ndfiyjofuy. Flor. 33. Ang. d. 
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xttl lafte xo&S TOffJ’ iv xtQoiv x6fiag t’ iftds’ 

ik&ovaa &iu(pl tov KkvraifivriaxQag xacpov 

fitXixffttx' d(fes Yaiaxxog olvomov t’ axrrjy, 

xai axaa' In axQov x<^l^o^og Isgov xdde- 115 

‘EltVTj a' adehpr\ xalgde dwQtixai 

{p6/3(p nQogti&eiv firrifia aov, xaQ/iovad xe 

*u4iiytiov oxkov. et>iU€vr\ cJ’ avwyi viv 

i/uoi Ts xai aot xai n6aei yvfa/xrjy exBiv 

xdiv t’ d&kioiv xolyS" , oVg anciksoev S^eog. 120 

& &' flg u3(i.(priv xaiQog ixnovfiv 

anavd-' vmaxyov veqxeffoyv dwprj/iiaxa. 

(u xexyoy fwi, antvdt, xai x^dg xd(p(o 
dova’ (og xdxioxa xijg ndkiy fiifiyr\a' hSov. 

HAEKTPA. 

w (fvaig, ly &y&Qwnoiaiy wg fisy' el xaxoy, 125 

aanriQioy xe xdig xaldig xexxTj/ieyotg. 
eXdexe &xgag wg ane&Qiaev xQixag, 


omhtUDt yt. Mittiiiae, valde improbaBa Terbom mediam, n/fty^Ofitv 
praeferebat, led idem totum venum, qui ulbil niti ieiunam repetitionem 
praeeedentii contineat, luipectum babuit. Ego eum eieci, nt ex ad> 
acripta interpretatione confectam. Ac acholiaatet ad mitium tragoediae 
trimetros numerat 138. qui numerut deleto isto versu relinquitur. 

112. Atticum Xafii pro vulgato Xdfit restitui iussit Schaefems. 

113. Idem tollendam esse interpunctionem post %dq)0t> monuit, 
quia a<fts Afiifl Jtttpov coniungenda sint. 

115. Matthiae ex Mose, d. Aug. b. c. Ouelf. Flor. 6. 9. 17. 
18. 21. 34. xai araod / In’ Sxpov p^m/iaro;. Alienum bic est 
yi, oCTenditque et ictus in praepositionem cadens et correpta boc qui. 
dem in versus loco prima in dxpov. Recte vulgo xai orda’ in 
dxpov j^m^aTo;. 

121. Vulgo ift^v. Pononus ex Thoma M. p. 215 (491) . cum 
novem eodd. ifii. 

127. Vulgo: Hiat-nag axpa; co; anid^gi^t XQlxitt^ Srbolia- 
stes Aescb;li ad Agam. 545. Harl. Flor. 2. 25. Havn. i'JsTe. Iu 
Flor. 33. Aug. d. Havn. est c!'d(T vel iVn dn* axgae, quod ex 
Idor^ fiv Sxgag ortum esse ex bac schoiiastae adnolatione apparet: 
irti TOV idoi rig &y, wg xd aai^g ^axorSy tiy' 
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awl^ovaa xdD-og; tari cT tj ndlai 
&toi ffe lua^atiay, o»s fi dTidkeaag 
ISOxoci ToyJe naady 0^‘ 'Elldd'. w tdlaty' iyci, 
al^’ ai nd^eiat xoig i/xoTg &QtiyTifutaiy 
(fiXai ivyiudoL' xdxa fitxaax7]aova' vnyov 
xQvd’ riavxdQoyx' , o^u/ia ^ ixxrj^ova' ifioy 
(faxQvoig, d^fX(fby oxay opcD fie/^irjyoxa. 

135w (piXxarai yvyaTxtg, TjOvxtp nodi 

Xiofffixe, /u?j Tjjoipelxe, firjd' taxea xxvnog. 
tpiXia yap 7; ai] nQtvjutyijg /iity, dlX^ iuol 
x 6 yd' iitytlgai avfi(fo()d yeyrjatxai. 

ax()0(fT] a'. 

xopo:^. 

Siya’ alya Xtmoy Xyvog aQ/ivXrjg 


xul t 6 tv&' oi'X uv /igl^ovTU tSoig. Duportum Yifxt yap 
uxgag corrigentem secuti sunt Heathius, Brunckiui, Porsonus. Mat- 
Uiiae quum corruptum putaret nag’, nisi quis iungere vellet ug uni- 
iXgtat* xgi'xag Tiug' axgag tag xglyag, veram interpretationem indi- 
cavit. Sincerissimum est istud nagd, nec quisquam haesisset, si scri- 
ptum invenisset naganOgtaty. Denique an{9gtatv vel &n{&gtat 
praebuerunt scholiastes et multi codd. Apud Hesychium tamen scri- 
ptum est: u.n{9gt^ty anixugtv, unixorptv. Si Euripides hic 
uni&gtOtv et non antSigtatv scripsit, fecit id, quod haec forma epi- 
corum usu erat stabilita. 

128. Plutarchus quum ia Alcibiade c. 23. posuit (irria’ t] naXai 
yvx^, ita est bis verbis usus, ut non videatur, quod visus est, non le- 
gisse d/. 

130, Ante co Tctlarv’ /ycd, ut haec verba cum sequentibus enn- 
iungantur, plene interpungendum esse monuit Sebaeferus, feceratque iam 
Matlhiae. 

131. Taur. fl d' uv. Tulgatum cu6' av male Porsonnm cum 
BruncLio in at d' av mutasse viderunt Matthiae et Sebaeferus. De 
improviso venit chorus non opportunus Electrae. Unde abruptae sen- 
tentiae moleste ferentis. 

133. Ven. b. Sftfia t*. 

139. Pleraque huius cantici metra recte constituit Seidierus de 
de veras, dochm. pag. 198. seqq. Memorabilia sunt, quae de modis 
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li&tTs, fiTj xf)0(fiire, fnj^i xrv,nlx'. 


140 


musicis quibus haec canantur tradidit Dionysius Hal. de comp. vrrb. 
c. XI. de organica et odica musa scribens: tu; t( joTg ftlkf- 

atv vnoTaTtuy d^ror, xu! ov rd ^Ar; Tuig <d( uXXmv 

Tt noXX&v J^Xoy »ai /uaX/aia Ix rcue Evginidov fttXwy, a nt- 
nolrjXt Tt;y 'tlXixigay Xfyovauv iy 'Ogiotfj npog rdy 
oX^a, atya, Xtvxby t/yog upfivXtjg ji&iTt, fitj xtv- 
netT’. anonpiftax' ixtXa’, dnongo (loi xoljag. iv ydp 
dq TOt'roi; to aXya, atya Xtvxhy l(p’ iydg (p96yyov /ttXtodtt- 
luf xuhot uoy rptdty Xt^twy txuaiij jiagt/ug xf xdaiig i/ft xai 
b^tiug. xu) TO d^/SrXi;; xjj /(fo/? avXXujSfj xtjy xglxr^y oftuxoyov 
*/jt, uftri/uyov oyxog ty oyofta dio XafliXy 6^f/ag. xai xov x(- 
t^txt (iugvxifm fiiy >; ngmxT) yiytxut, ut dvo de' pux avxijyo^v- 
xovoi XI xai ofiotftoyot. xov xt xxvntXx' 6 ntgianaaptbg ijffdyt- 
axaf fuu yug at dio ovXXu/iai Xtyovxat Turre/, xai xo dno- 
ngofiaxt ov Xapi^dytt xi,y xr^g ptiavig avXXafiXjg ngogtodtav 
d'^ttuy,, dlX* tni xtjy xtxdgxr/y avXXafftiV ftna/iXfirjxty t/ xiiatg 
xfjg xgXxTjg. Ut Dionysius hos versus Electrae esse putavit, sic etiam 
Cleanthes, de quo Diogenes Laertius VII. 172. igopihov xiybg xi 
inoxt9tadai dtX xta vii^, x6 xrjg 'HXixxgag iqrj, atya, atya, Xi- 
Ttxhv i'/_yog. Item scriptor argumenti Orestis, et scholiastes, cuius haec 
verba per errorem ad v. 170. reiecla sunt: tovto to fiiXog in) xaXg 
Xtyofi/yatg ytjxatg adixai xai iaxty 6'§vxaxoy. dn/^avov ovy xr;y 
'JiXtxxguy ogtla tftoyfi xt/g^a9ai, xai xavxa ininX^aaovaay xtp 
Xogtp' uXXu xi/gryiat ptiy xio 6'itt uvayxuloig, Xmxoxigoy di wg 
tyi fidXtaia. Hos Brunckius et Porsonus Valckenario ad Pboen. 
1371. duce secuti suut. Recte rem Aid. et ceteri credo libri duos 
primus versus choro adscripserunt. Nam et Electra iam dixerat quod 
bis versibus conlinelur et prorsus ineptum esset chorum ?dod 7ul9ofiat 
dicentem introduci , quem decebat ipsum caule et provide ad Electram 
accedere. Pio vulgato alya, aiya Caitlero auctore posuerunt edito- 
res atya, aXya, quod habet Dionysii codex Bodieianus. Sic e trochae- 
is in dochmios transitur, quod quum neque usitatum sit, nec dochmio 
qnidquam nisi accentus obstet, restitui dochmium afya, aXya scribendo. 
Deinde Xfnidv libri, sed memoratum in scholiis Xfvxby habent liber P. 
et Dionysii edd. atque Hesychius Illustr. pag. 24. quamvis exscribens 
Diogenem, apud quem Xtnxoy legitur, ut in HSS. Dionysii. Porsono, 
cui Xevxoi' magis poeticum videbatur, recte contradixerunt Schaeferus 
et Malihiae. Crebra est horum vocum commutatio. Sic v. 211. in 
Yen. b. adnotalum yg. Xtvxd, 

140. V’ulgo: xi9itxt, pifi xxvniXxt, pttjd’ errrtu xtvito;. Por- 
sonus xl9fxt restituit, quod patet Dionysium legisse, etsi nunc apud 
illum quoque xt9tTxf scriptum est. Codex Leid. apud Valck. adPhoen. 
1371. MS, Colton. scholiastes Nicandri ad Ther. 424. ft^ y/oq>tXii, quod, 
ut solebant Valckenarium sequi, receperunt Brunckius et Porsonus. 
Elmsleius ad Med. 34. scribi inbebat: xl9txt, fitj xpotfttxt, pii) '‘axco 
xxvnog: in quo etsi ferri potest ultima dochmii syllaba non per posi- 
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HylEKTPA. 

anoJi{>o jiat' txiia' , anonffS fiot xoLxas. 
XOPOS. 

Idov, mixf-OfMu. 

HAEKTPA. 

a a avQtyyos Znwg nvoa 
Xtnxov Sovaxos, w (pii.a, avt fiot. 

XOPOS. 

145 ar^ifidtoy tus vn6^oy>ov tpiQto 

fiodv. 


lionem producta, quia aliua Mnosae rerba aequantur, tauen mullo ere- 
dibiliut eat /utjJ’ tmw xtvnos a metricia ez v. 136. integrandi eer- 
aua caussa esse additum, duare recepi, quod in Elem. doctr. metr. 
p. 246. proposui, non quod certum , aed tamen probabilius quam Eliua- 
leii coniecluram putarem. 

141. Codex K. qui Kingio, quod metra a Triclinio in congruen- 
tiam redacta habet, optimus risus est, nescio an recte, quum, 

quod in ceteris libris omnibus est xo/raf, rideri possit interpretis esse. 
Certe in tanto tragicorum studio metra exaequandi permirum foret, si 
opportunitate quam lingua Graeca plurimam praeberet usi non essent. 
Quamquam hic quidem dochmius per se bonus est. 

142. Havn. ntlao^at. 

143. Libii: 2 u avQtyyos onbi; ny<xl, praeter K. in quo est: 
<a avQiyyo( ontof nvotu. Peius etiam Porsonus scripsit cu; nrotd. 
Idoneis rationibus Elmsleius ad Ileracl. 431. nvotd a tragicis abiu- 
dicavit. 

144. Libri omnes (tot. At hic dochmius tflka tfwvu 

fiot non modo parum congruit cum antistrophico, sed etiam, quum ferri 
aegre quidem posset, si qiiXa fJOt <p(dvu scriptum esset, plane ferri 
nequit roce monosyllaba post longam syllabam terminatus. Certissimum 
est (fioiytt interpretationem esse verbi, quod vix aliud esse potuit quam 
dtif. Id igitur reposui. 

145. Quod in libris eat orpt^o/m', idem vitium, quod a praece- 
dente versu removi, in hunc intulit. Itaque dtQtuaToy scripsi. ‘Yno- 
poqpov Hesychius, Suidaa, Etymologicum M. interpretantur inoortyor. 
Videtur Euripides vocem quasi sub tegmine aliquo, ut veste praetenta, 
obscurilain dicere. Nonnulli libri contra metrum vrKopoqpov, ut in 
Electra v. 1166. xXvtig vntoQotpoy /Sodr. 
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HAEKTPA. 

val omoos 

xdraye xdxaye, JiffoeiS'* dx^ificLS, ax^tfias 
ioyoy dnodog i<p' o xt xQ^og ifiolext noxe. 

XQovia yd(f ntamv oJ’ evyd^exai. 

avtiaxQo^fj a. 

X0P02. 

Idyov nuis e/et fuxddos, ut <fika. 150 

xiva xvxay tinut; xiva ds avfi<poQdy; 

HAEKTPA. 

ixi /«V ifinyki, (iffaxv (T ayaaxxytt. 

X0P02. 

xL ffiis; ut xdiag. 

HAEKTPA. 

bUXs, d (3U(pa(fa xivr^atis 
vnyov yXvxvxdxay tpeQOfieyt^ 

X0P02. 

fiutos ix^iO^uiv &eo9ey l{yy^xuty, 
xdlag. 


146. Vulgo ovxa. Codd. fere oinoes oviut(. 

147. Rede ouui (choliastaruni : 7& xdxayf hurtlov luxi tfj 
xaxaxdau x^( /io^(. Et alius: xanihov xr^v arjv <fOjy^». 

149. XpSyia ad ntauy pertiuet: iero (andem in loporem in- 

cidil. 

150. Legebatur ; neu; e/d Xoyov ftexaSos, quod metricis debe- 
tur, rerba ad «rf^a oXya, quod in atrophico legebant, accommodantibus. 

151. Hunc versum libri Electrae tribuunt. 

155. Libri /apdy, etiam Ven. b. Superscriptum in membranis 
ZUQiy susceperunt Brnnckius et Porsonus. Quod si hic fecerunt, cur 
non fecerunt v. 177? Si xdp<( iucunditatem , /apd autem gaudium 
significat, utroque loco aptius est x^fty. Sed Brunckium codicis, Pnr- 
sonum Brunckii duxit reverentia. 

157. (Jt ia praecedente versu Ven. a. b. cum mullis aliis libris 
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HAEKTPA. 

(ftii fio^S^tay. 

a^ixog adixa x6x* «p’ tXaxtv , tkaxtv, ano- 
tpovov ot’ int XQinoHi Otfiidos aneSixaas 
160 <p6voy 6 Aoniae ifias futxeQog. 

ax() 0 (pij /3'. 

X0P02. 

oQue; Iv mjikotai xivtl dt^iag. 

HAEKTPA. 

aii yuQ viv , ot xdlaiva, &oovSaa' &yav 
e/SaXes vnvov. 


(3 fxAtog habent, tic in hoc Yen. b. w xuXaf, w (xAfO(. Ceteri 
tantum w jdXaf, aliqui xdXa{, (ine w, recte. Quae sequuntur verba 
qpev ft6x^wi> strophae indicio Electrae dedit Seidierus. 

158. Vulgo; a d tidtxof adixa t6i ag Aax(y rilaxcr, a;ro- 
(povM oi' ini xgtnodt Qlfitiot ag Idlxaai ipdvov o ./io^iag 
ixaxfgog. Paud codd. semel £, duo w. Flor. 21. autem omittit in- 
teriectionem. Nec sane apparet quid hic interieclione opus sit. Etiam 
ug ante iXaxiv in aliquot codd. omissum est, quae, particula hic tam 
recte posita est, quam male ante idlxaat. Singulare vocabulum dno— 
9 oro;, quo hic et r. 183. usus est Euripides, male scholiastae inter- 
pretantur xuxotporoy, fitOTjjov, comparantes yd^ioy uynftoy. Nam in- 
fausti significatio, quae istis formis adhaeret, eu efficitur, quod nomina 
quibus u vel dnd additur aut bonum quid, ut /dgtg a^agig, aut non 
malum, ut ydtg avatq, indicant. Quod si mali notionem continent, 
contrarium malo significatur adiectiris, ut xaxoy axaxov. Itaque <f o- 
vog u(f'Oyog vel dndqtorog est caedes non pro caede habenda, h. e. iu- 
sle perpetrata. Recte aliud ad v. 183. scbolion: dnotpvy^g a^iov 
ifoioy. Pro ag Idlxaat reposui dnidlxaat. Opposita inter se sunt 
uTtodtxdCfiy et xarudixd^tiy. Vide Pollucem YllI. 24. Abreschium 
in Lect. Aristaenet. pag. 292. Antiphon nigl tov ^ogtviov §. 47. 
p. 791. Reisk. xal S avTol igyio dntdlxuaav, taid-' vfiug xtXtv- 
nvai xaiadixdaai. Iniuila, inquit, pronuniiatil Apollo, quum absol- 
vit caedem crimine ut non esset pro caede habenda. 

1B2. Libri: avydg vty, i xdXatya, 9o)t^aa’ tjSaXtg vnvov. 
Male Porsonus et lo delevit. Neque enim dubium esse potest 
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X0P02. 

tvdtiv fitv oivv i<^oSa. 

IJAEKTPA. 

ovx &(f ovx an oixwy 165 

naXty aya fit&tfiiya Tcivnov 
noda aiy elki^ug; 

X0P02. 

vnyiuaati. 

HAEKTPA. 

Xiyttg tv. 

noxyia, n6xvia vv^, 

invodoxu^a xuiv no).vn6yuiy (3(foxuiv, 170 

iQtfto&tv id-i, fxols xardnxeqog 

xoy ‘Ayafit/nvdviov ini dofioy. 


laec verba trimefrum iambicnni cum dochmio conlinuifse. Quare Syav 
addidi, indicium praebente acholiaalae interpretatione: uyQiws quvf,- 
aaau, fiiydkatf /Sor/raoa. 

164. Aid. et aliquot codd. tvdnv ftiv ovy viv i'So^a, Flor. 33. 
omittit ovv. Recte vero multi codices non habent vir. 

166. Libri: ndXiv dvA noda obv liXC^tif fttStyiva XTvnov. 
Clausulas quas vocat recte transposuit Porsonus, hoc est dochmium sub- 
iecit dimetro iambico. 

169. Tribuebantur omnia usque ad olxiyf^a choro. At ea ab 
Electra cani rectissime monuit Seidierus, non recte tamen ad eam caus- 
sam adbibita adnotatione scholiastae, quae pertinet ad v. 139. ubi de 
ea dixi. Secessisse aliquantam ab Oreste putanda est Electra, quum 
haec canit. Vana sunt, quibus Matthiae Seidieri sententiam impugnat. 

172. Non mirum est Porsonuni, cui non notum erat metrum docli- 
miacum, xbv delevisse, quamquam idem recte scripsit 'Aya^nyvbviQV 
pro vulgato 'Ayufitfirovuov ; mirum vero, quod qui didicerat istius me- 
tri rationes Matthiae errasse se scripsit, quum ad scholia syllabas v6~ 
vior ini paeonem niviafiQaxvv vocari diceret. ’£ni dd/uov pro cre- 
tico sunt. 
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xmb yap alyttov vn6 re avfupoQag 
dioixofud^, olxofuS-a, Ktvnov fjydyex. ovx'i olya, 
175 oiya ^vlaaaofiiva 

axofiaxos dvaxtladov, anh Si Uxtog jj- 
avxov vnvov x^Q^*' q>ila; 

ttVxiaxQO(pii (f. 

XOPOS. 

&QOH xig xaxwy xe).evxd fitvsi. 

HAEKTPA. 

&aviiv xL S' oUo y ; ovSi yd(f • * * * 

190 Tio&ov %£t jSoQag. 

XOPOS. 

7i(f6ST}i,og &(> 6 nbxfiog, 

HAEKTPA. 

iitSvd 6 •PoX(3og fjfiag 
fieleoy &n6<povov alfia Sovg 
nax^og>6yov fiaxQog. 


176. Libri ano Xixiog. Iniemi ii metri indiciu, quod doch- 

raiacum eti. Ad aiya inteliigendum t<»H. Scholiaetei: ov auun^aug, 
ffrflh, anh xov arofiajog (pvXaaaoftdnj xd dfoxtXodfr»', xal xr)» 
ano xijg xoiiijg vnvov ^o^xov ovxy napiStig; Haec satii 

recte: non item quod lequitur: ^ xdx x/laiov anod’iv tov Xixovg 
notovftiyi], quod probant Hatthlae &no X//eo; scribi iubebat. 

177. ;tnpoa. Scholiaatet X‘*(*‘*'* 

179. Aid. xl i‘ alXo y' tinot. Mulli cndd. omittunt y‘ tVnu. 
In aliis ciniu tantum abest. In Mose. a. Taur. Flor. 33. Aug. d. 
Havn. est x/ d’ aXlo y’ tlnag, quod in Flor. 25. x/ i' aXXo y’ 
unotg scriptum. Apertum est tlnut, tJnag, itnoig supplementa esse 
interpretis rei correctoris metrorum, eieciique cumKingio Porsonut. Ex- 
cidit tertia trimetri dipodia. 

183. Scholiaatet dividens dno<povov: xd ii i^tjg' fiiXtov dno- 
iuvg aTfta naxQO<p6vov fujxQog. At vide ad v. 158. Sententia est; 
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XOP02. 

dix(f i-Uv. 

HAEKTPA. 

xaluig oi). 185 

(xavtg, t&ttvtg, tu 
xtxofuva fte /ttartf, anb ^ uiltaag 
nocitQa xixva %e xdde ae&ey dtp aiftaiog’ 
bXofitd-' laovtxvtg, bX6fu&a. 

av xe yotQ iv vtxQoig, xh d‘ ifibv otxtrai 190 

ftiov xh nXiov fixQog iv axoyaxalai xe xal yooiai 

ddxQvaL T iyvvxtoig; 

ayaftog inei, dxexvog, dxffefia (iitnoy & 

fitXeog tlg xov aliy eXxiu x 9 ^oy. 


perdidit noi Phoebus, guum miseram eaedem matris, quae patrem 
inlsrfeeit, erimne liberavit, 

185. ToUu renat choro tribaebatar. Strophieu rede apUrit perso- 
nat Seidlerot. 

186. Libri exang, t&artg, niti qaod dno codd. txtavtg, t'9a- 

rt(, Harlrianot autem f&artg, quod recepit Punonut; Brun- 

ckiat ex Reiikii coniectura sxarig, ixartg: nterque male. Commemo- 
randa hic et patrata a Clrtaemnettra caedet erat, ut prima malorum 
cautta, et allata ei mora a filio, quod it propter eam inianit. 

189. Aid. 6X6fiea9', 6X6fuad’' laovlxvtg. Portonut iX6fti9', 
iXofttd'' laovfxvt. Rede rero Parit. A. B. Flor. 2. 10. Taur. 
Mote. a. Ven. a. b. oX6(ts9' laorlxvsg, hXoys&a. 

190. Brunckiut ex Parit. A. xh d’ ifi6r, quod etiam Matthiae 
Tulgato To T* ifihv praeferendam iudicarit. Praetuli ego r^uoque, ut 
opponantur inter te ir vtx^olg et iv axovaxalal xs xal yootai, 

191. Libri: /3/ov xh tiXJov ftigog, niti quod in Ven. b. ad id tu- 
pertcriplum ett xt. Portonut tetiptU: nXiov fiioxov ftigog, cniut 
routationit idoneam cauttam rix ullam intelligi dicit Matthiae. Vide- 
tur Portonut non ferendam putatae duplicationem articuli, quum non 
cogitaret xh nXtov explicandi cautta adiectum eite: xh 6' ifihv oi- 
Xixat plov fi/gog xh nXiov, 

193. Aid. Aug. d. Syaftog, intl d’ Hxtxvo(, Flor. 33. imi 
d’. Mote. Taur. Guelf. Hani. ini d’. Parit. A. B. Florentini omnet 
praeter 33. enid’. Id recepit Portonut cum Brunchio, qui tic inter- 
pretatur: adspice, ut innupta, prolis expers, vitam misera in perpe- 
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X0P02. 

l9Stoga napovaa, na(f9^iv 'Hltxx^a, mXa^i, 
fiTi xar&avujy at avyyovos Xtlvid-' o3f 
ov yd{f fi a{fiaxei T(p kiay naQtifitvtp. 

0PE2TH2. 

tL (pUov vnvov &tlyriT^oy, inixovQov voaov, 
(og Ti'Jv fioi 7i()ogiiX&tg iv dtovTi re, 

200 cu noryia ijjd-fj rdjy xctxuiv, wg tl aotpri, 
xai Tolai Svgxvyovaiy tvxiaia &eog. 

TioS^tv nox r]X&ov StvQo; nuig cT d(pixoftTjy; 
afiytfuovui ydp, ruiv nf>iy anoXtup&tlg iffftydiy. 

HAEKTPA. 

at (piXraS-', (Sg fi tvtpQuvag tlg vnvov ntatuv. 
20b(3ovXfi &iy(o aov xayaxovifiato dtfiag; 


tuum traho. Id merito improbat Matihiae, quod Srt non qtto modo, 
sed rei quippe vel «ieu< sigoilicet. Itaque ipse sic Tertit: quippe in- 
nupta, prole earent vitam mitera traho. At id per posituram verbo- 
rum fieri nequit. Scholiastes Srt pro ^rt accepit, quod metro adver- 
satur: quare Triclinius pio xalta esse voluit. At etiam i'ntdf ine- 
ptum est, quasi chorus intuens Electram cernere possit et innuptam esse 
et liberis carere et vitam semper miseram trahere. Nescio an scripse- 
rit Euripides, quod quiris exspectet; ayaftog, &xtxrof, aq‘iXog oxt 
pioxov — iXuoi. Sed tamen quum libri alius scripturae vestigia mon- 
strent, sic potius corrigendum duxi: uyayiog ariurof, diptfta 

fiiotov. 'Enti ultima correpta in dochmio invenitur etiam in Soph. 
Oed. R. 661. AxQifttt autem est pauUatim, gradatim, ut in Bac- 
chis 1072. 

199. Aid. Flor. 2. 10. 25. 33. et Plutarchus de superstitione 
c. 3. p. 165. E. Iv dloyfl yt. Ceteri codd. praeter Ven. b. et Sto- 
baeus C. 1. de iiovxl ii, quod praeferendum alteri recepto a Persono, 
qui, si quid mutandum sit, malle se ait ir 6/orti ydp, ut in Medea 
1277. Ven. b. /y dlanl ftoi, quod recte se haberet, si legeretur; wg 
i]iv Jq ngofijX9fs iy bloyxl /uot. 

202. Personus scripsit n69'ty nox', vituperans noiXty nox' edi- 
tionum, quod isto accentu putabat interrogativum noxi indicari, nec 
sentiebat retractum accentum propter elisionem esse. 

204. Vulgo r^vfpayag. Novem codices fvtpparag. Videndus 
Matihiae ad Hec. 18. 
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0PEST/I2. 

ka/3ov, Xaftoi) iifi , ix d' o^iO(f^ov a&kiov 
OTOj-iaxos a(pQ(odri mlayoy o/ufidzwy t ifjuuy. 

HAEKTPA. 

Mtoi) ro HovlfVfi fidv, xovx aycuyofiai 
d^fX(f adelfpfj &fi}amvtty fitli]. 

0PE2:TH2. 

VTToiSals nXfVQOig nXtvgd, xavxnwdr] xofirjy 210 

a(ptXs ngogunov Xfmd ydg Xevaaw xogcus. 

HAEKTPA. 

(u (ioaxgvxoiv mywdtg ii&Xiov xdga, 
wg Tjygiuiaai ^td fiaxgdg aXovaiag. 

OPE2THS. 

xXivoy fl ig evyrjy av9-ig' oiay ayfi voaog 

fiaytdg, ayag&gog lifti, xda&tycj fttXrj. 215 

HAEKTPA. 

Idov. (fiXoy xoi x(p yoaovvri dt/nyta. 


211. Prn xSfaig (chuliaslet et Yen. a. Flor. 21. yg, *6 om. 

212. Mire ac perplexe Schaeferua et Mattliiae explicant fioaxgv- 
Xiov myiidtg. Planiisima talium explicatio eat fio<ngv)^mv nlvov 
{^jor. 

214. Libri: xlrroi' (t i( tirr^y alihg' Srax ft‘ ayff yoaoc 
fiuylag, uyag9gog liftt xua^iyw ytXfjy niai quod aliquot codd. i{- 
fiag pro /rAi;. Muvlag an ftariug acripaerit Euripidea, dubitant acho- 
liaatae. Poraonua acripait orax uv^ yoaos fiayiilg fi'. Vereor ut 
poeta ftaviag aub ictu in poatrenia arllaba poauerii, nec fit in line 
collocari debebat. Mattbiae ug particulam deaiderana, av9ig e y. 218. 
huc retractum putabat. At boc adverbium omitti non poaae oalendnnt 
Tersua 205. 206. 210. Scribendum erat; Srav dyfj viaog ftaytdg, 
&yag9gog tlfu, 

216. Separandum erat Idov ab seqnentibua reibia, quibuacum con- 
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aviagbv ovra XTTjft, avayxaXov J o^mg. 

OPE2THS. 

av&ig fi Ifi OQd-bv ax^aov, avaxvxkti dtfiag' 
dvgd^taxov ot voaovvxig dno^iag imo. 

HAEKTPA. 

220 ^ xd.ni yaiag a^filoat nodag &iX(tg, 

XQOviov txvog &eig; fuxafioXri ndvxoiv ylvxv. 

OPESTHS. 

fictltara. So^av yap xdd* vyuiag i'xei' 
x(JHOaov di xb doxsiv, xSv dXi]9xiag dnfi. 

HAEKTPA. 

ttxovs yvy, cu xaaiyvxfiov xaga, 

225 ewg iuiai (f sv (fQovtiv ^E^ivvtg. 

OPESTHS. 

If^tig XI xaivov; xei fiiv tv, x^9^‘*' 

tl d* ig (il.aftrp' aXig ixco xov dvgjvxiiv. 


iuoclum inrptum est Stat illud solum, significatqne eo Electra fecisse 
se quod Orestes iusserat, et reclinasse eum in lectum. Scholiastes: 
Idovy kXIvo} at. Deinde pro eulgato ilftvtov Mose. d. et Stobaeus 
C. 2. d{(ivia. Vide ad r. seq. 

217. Euripidis libri: avia^ov oi' xh xtrjfta. Apud Siobaeum in 
ed. Trine, omissum Se, pro quo codd. Stobaei A. B. Quid vero 

sibi s-ult articulus? Verissimum est in praecedente rersu Sifivta, ex 
qno in boc orra scribendum. 

219. Neglexit axixoftv9lav Porsonus, qui cum rulgatis hunc 
versum eboro tribuit. Debebat bic ducem suum Brunckium sequi, qui 
eum Oresti dedit, ut fecerat Musgravius cum Ask. 1. Pari fere er* 
rure in Flor. 9. versus 222. 223. eboro adseripti sunt. 

226. Vulgo xl xaivSy; quod correxit Brunckius. 

227. Flor. 33. x^ SvgxvxtTy. Taur. xb Svgxvxtiv. 


Digitized by Google 



31 


HAEKTPJ. 

MtviXaoq ijxei, aov xaaiynpog narqos, 
ir NavnXia dk ujQftiaxai vt&v. 

0PESTH2. 

ndis tlnag; i]Xti (fuig i^toig xal aoig xaxoXg, 230 

avTiQ ofioytVTjg xal yd^tTag ixaiy nor (>6g; 

HAEKTPA. 
fjxft, To marov rode iSyiov ifiday 
'EXfVTjy ayojutyog T^wixuiv ix rtixicov. 

OPESTHS. 

fl fxovog iaojihj, ^alXoy dy ^TjXunog f[y' 

tl S' aXo^oy ayerai, xaxby tjxh juiya. 235 

HAEKTPA. 

imOTjfioy erexi Twddpewg ydp ig %f>6yoy 
yeyog &vyajeQ(oy dvgxXeeg r dy ‘EXXdda. 

OPESTHS. 

av vw didepeQi r&y xaxdiy e§eari yd^’ 
xal fiTj fiSyoy Xey , aAAa xal tpQoyei rddi. 

HAEKTPA. 

oXfioi, xaaiyyrix , dju^a ahv xaftdaaexat, 240 

xayvg de /nexe&ov Xvaaov, dffxi auxpffoydry. 


236. Tulgo : Iniariftoi’ eiixe Tv*3d(twg eig x6y y>6yoy. Omit- 
tuot moleituin ariiciilum Flor. 25. Mote. a. Hara. Alque quum 
Haru. e( Aug. d. t’ interant ante eig, apertum ett t* et tov ex yuq 
ortum esse. Id igitur reititui. 

238. Libri et Stobaeut Ecl. elb. II. 8, 8. alqne Euttathiui pag. 
549, 39. oit vvv. Canteri monitu id av mv tcriptum. Apud Plu- 
tarchum de capieada ex inimicis utilitate p. 88. C. av toi. Egregie 
Euripidea hac aevera admonitione, quam non merita eat Electra, inci- 
pientem impetum inaaniae expreaait. 

241. Libri et Dio Chi^aoslomua or. LXXIY. p. 638. &qii aw~ 
tfqo*wy. Poiaonum vituperat Matihiae, quod Diogeni Laertio VII. 182. 
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w /nijtfQ, ixtxivia ae, jut] 'jiiatii fioi 
TOg alfiaromoi/g xat dgaxovrw^eig xo^ag' 
aviai yaQ aircai nXrjaiov &()i6axovai fiov. 

HAEKTPA. 

245 /mV’, tw TaXaimo^ , arqtfia aolg Iv (fefivtoig. 
6(f^g yaQ oidiv tLv doxtlg aa<p tldtvai. 

OPESTHS. 

u) 4>oi(f , anoxxevovai fl ai xvyiom^sg 
yoQydinfg ivt^tov isQiai, ^tival &eai. 


boDiini memoriter citanti, tantum tribuerit, ut ex eo agrltag ipgovwy 
reciperet. Accedit quod lenius est apx< auHpQOvuv. 

242. Bene etiam hoc a poeta ioTentum est, quod hic et infra 
T. 255. acrius eSerrescente insania distichorum tenor ternis versibus 
turbatur. Quamquam enim non ineptis argumentis communiri potest 
sententia viri docti, qui in Diarii classici fasc. III. versum 244. post 
▼: 257. collocari iussit, tamen praeter eam rationem quam attuli etiam 
Longinus c. 15. hos tres rersus coniunctos posuit: cuius quidem non 
tanta fides est, ut nihil dubitationis admittat, siquidem eum memoriter 
ista attulisse eo apparet, quod addit: xal oV/^oi xTtrti fti, noX 
(pvyw; pro eo quod scriptum est t. 247. u OoTfi', anoxftvovvl 
fi' ttl xvrdTiidfg. 

243. Porsonus ad r. 605. quamquam et codices et Longinus 
xogag habent, xvvag scriptum fuisse suspicatur. Mallem potuisse sic 
scribere Euripidem dixisset, quam suspicatus esset fecisse, praesertim 
quum sequatur xvrdnidfg. 

244. Flor. 10. ftoi. Miro errore H. Stephanus in Thesauro ▼. 
Sfij affert aiai avxai. Nisi ipsius coniectiira est. 

246. Etsi nationes videndi et scirndi saepe ita commiscentur, ut 
altera in alteram transeat, quae ipsa caussa est cur apud Graecos eius- 
dem thematis aliae foniiae de visu, aliae de scientia usurpatae sint, 
quae sunt Sehaeferi verba, tamen non debebat ille dicere non male Bnr- 
gesio tldivat hic idem quod bpar esse videri. Constantissime enim 
usus discrevit tdtXy et tidixai. Haesitavit in hoc verbo etiam Mat- 
tbiae, ita ut ad<p’ tJdlvai vix sanum esse posse censeret, coniiceret- 
que aaq>' la9’ ori. At tlitvat hic quoque scire significat: nififf 
enim videt horum quae te eerlo leir» putat, h. e. Furias ad te ac- 
cedere. Schniiastes: fiXtntiy tlniTx ifuXXtv. ori 3i 5 ^X^nit rig 
yivtiaxH, ovruig iSr/ytyxtK 
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TIAEKTPA. 

ovroi /JtdTiaw (T l/n7i?.fiao’ 

a)(Ti(Uo <J( nr^dav dv^rv/rj 7itj<^/jUaT(t. 2'>0 

0PESTH2. 

fiOes' fu ovaa tvjv iftuiy 'Eftivvi»}', 

/Luaov fi oyjtdl^tig, vjg jSdlrjg tg Tdffitt^or. 

UAEKTPA. 

ot 'ycu rdXaiya, riv imxovQiav kdftw, 
imi To i^ftor dvgfuvig xtxrrjUf&a; 

OPERTU 

Sbg To|a fioi xsQovlxd, (Ttopa Ao^iov, 2ii5 

olff fi (Jn 'Anokkuiv i§afwyaa&ai &fdg, 
ti fi ix(fojioXtv ftayidaiv kvaatjuaaiv. 
fttlSkriatxai tig &eu)V (iQoxrfiiq ye^i. 


255. Citatur hic rerius et explicatur in Crameri Auecd. Ox. II. 
p. 452, 26. 

256. Vulgatum H^afivuta^ai serrarunt Bruockius et Porsonus : 
sed mulli codd. i^aftvrao&m. 

257. Citatur in Crameri Anecd. Ox. II. p. 433, 19. Scholia- 
sfrs: —jrjat/6Q(p di Inoytvog x6'^a (ptjaiv avidy tlkr^qivat nuga 
Anokkwfog. iiti oly xov vnoxgnriV toga kaliona ro^iiny. Is 
quidem valde rudis histrio fuisset, qui vero arcu sagittisque opus ha- 
buisset, et non gestu didicisset sagittas ab arcu emittentem imitari. 

258. Diogenes Laertius IX. 60. quod Plutarcbus in 0. Symp. 
IX. l, 2. p. 737. A. scripserat, xal 'Ava^agyog vno 'AXi^dvdgov 
fiT^Xotg (iukkofuvog nagd StXnvoy, inuvaaiag xal linwr, jStfiXq- 
atxai xtg &t<Sy /igoxrjala /tgi, sic rettulit: «iUu xai uX- 
Xoxt ngonivovxa avxw xdv Avu^agyov dti^at rqv xvXtxa xai li- 
TTiiy, /3 Xt; iXijotxai dtj xig &t<5y figox tja i q Xigl. Euripidis 
libri ^tliXiflixat. Utrumque quum usurpatum Euripidi dixit Porsonus, 
nihil differre potestate ridetur credidisse. At quod ex aoristo furina- 
tum est futurum unius facti notationem continet; quod autem oliin fu- 
turum medium vocabatur, durantis vel continuatae actionis est: id quod 
fere etiam in futura ex perfecto facta cadit, ut xexpd^o^ar. Itaque 
hic quidem, ubi de sagittis sermo est, quarum non unam mittere in 

Euripidis Orttitt. 3 
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tl o/u/ndr(ov i/uwy. 

2H0ot>x flgaxovti' ; oi>x ixr](i6Xu)y 

i6§a}y nrtfftaTcig yXvcpi^ag i§OQUiofih'ag ; 

& « • 

ri Sffia fitXXtx ; iiaxQi^er ai&fQU 
7jTf(}olg- xd •Poi(iov J’ alxtao&t &fa(pttxa. 
265fa* 

ri XQfifi dXvMj nytvfi dytlg ix nytvjiioywv; 
Tioi, Tiol TTOi?’ 7jXduea&a dt^iyiioy dno; 
ix xv^dxwy yuQ av&ig av yaXr(y^ opew. 
avyyovt, xL xXaltig x()axa &tl(f iaw mnXcjy; 
270 alaxvyofxai aoi utxadidovg Tjoywy iuuiy, 
b/Xoy xs napf/wy nap&eyw yoooig i/xatg. 

U7] xc3y iuwy ixaxi ai>vx7jxov xaxwv 


Furias volvbat Orestes, aeque ut pro Anaxarcbi consilio aptius erat 
Celerum libri et scholiailes hunc Tersum Electrae tri- 
buunt, quae roget, nuui quem deum homo sit vulneraturus. Non sane 
inepta haec ratio est. Nam quum tiibus illis qui praecedant versibus 
aperte sororem alloquatur Orestes, a qua sibi arcum et sagittas por- 
rigi vult, veri simile est ut haec, quoniam id non est factura, aliquid 
respondeat, quo avertat fratrem ab ista cogitatione, initigetque gliscen- 
tem insaniam. Ei quum Orestes huc versa respondet, d yfj '‘^aydxftu 
/uplg Oft^dtaU' ifidv, conservatur myoyvSla, quoniam uni Electrae 
versui uno et ipse versu respondet, deinde autem duobus distichis Fu- 
lias appellat. Sed tamen quod Plutarclius atque Diogenes Laertius nar- 
rant, indicare videtur pro comminatione acceptum esse istum versum, 
et proinde non Electrae, sed Oresti fuisse adseriptum, cui eum nu- 
per assignavit G. Dindorlius in docturum aduotationibus Oxonii ab se 
editis. 

269. Nihil nisi error est, quod io Porsoni edd. scriptum est 

ofjiya pro xpdira, qund omnes libri habent. Pro vulgato ficto Flor. 
18. 21. scbuliastes ad v. 284. toto, contra sententiam Enisleii ad 
Med. 88. qui ut in universum recte senserit, certe cogitare debebat 
esse ubi regulam quam fecit migrari insuavis sonus suaderet. Ceterum 
Aid. Flor. 10. 17. Harn. hunc versum Electrae tribuentes 9dg ha- 
bent. Scfaoliasics cum ceteris libris ut haec Orestis verba sint, 

quod confirmatur versu 272. 

270. Flor. 2. 10. 25. 33. Taur. aia/Crofim ai. Aug.b. Harn. 
aiaxvfOficU aoi /Atxadtiovg cor. 
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av fiif ya(j intvtvoas Tfi(V , etftyaorai d‘ itiol 

fiTfiQuiov aTua' yfo^iq de fAeu(f>ouai, 

ogrig ,u inagag egyov dvoouuraiov, 275 

rotg fdy Xoyoig evepgare, roig d’ igyoiaiy ov. 

olfiat dt narega rov euoy, el xnx oiiftara 

e§iaz6govy viv, firjxeg' el xteiyai ygemy, 

noXXdg yevetov zovd‘ dy exeelvai hxdg 

firpiore rexovatjg fg aipaydg waai iiipng, 280 


273. Niinif exili et haud salis considerata nietronim coniparatione 
Elmsleius in censura meae Supplicuin editionis ad r. 303. VIII. scri- 
ptum fuisse coniiciebat ai) fiiv Tod* In^ytvaag fuQ. 

275. Aut t/; i'^yov cum Aid. inquit Porsonus, aut iQyov ilg 

(rcl ff) plerique Mss. unde iQYft coniicit Musgrarius: sed recte lig 
membr. Mose. d. oiiiitiuni, ut et scliol. ad Sopliud. Oed. T. 1328. Is 
explicat per 'inuat. Euripidis sclioliaslae, uvamiQiuaug xal miaag, 
et uvanelaag, Malihiae quum id ut mithiv iiiu ti dictum ait, vi- 
detur in mente habuisse quae in grammatica §. 421. adnol. 1. vario- 
rum generum attulit, in quibus non est nisi hoc unum quod quadret 
exemplum Thucyd. II. 21. 3i6 ifj xal fj uvTip l)'lvao ix 

2nuQtrig do'^avr< ^pTj/iaai niia9}jvai r^v uyu/jogtjatr. Quo etsi 
defendi potest scriptura tlg omittenliuiii codicum Par. A. Mose. d. 
Flor. 2. 33. Ilavn. Taur. tamen suspectum habeo hunc locum. Nescio 
enim an scripserit Euripides; ogrig [i intigag igyov avoatiutuTOV 
dQuaiii, Xoyoig evq'gurt, ToTg 3’ fgyoiaty ov. Convenit certe cum 
hac scriptura glossa cod. Aug. d. napaxtvrfoa; noiT^aai, quamquam 
ea soli l^tugag explicando adseripta videtur. 

276. Plurimi codd. ivtfQUii pro vulgato rficfQuvf. 

278. Vulgo il xtiTvui fii frgr/. Liber P. Flor. 21. Viet, il 
xiuvut xgniy, quod praeferendum esse recte indicavit Malthiae. Vi- 
detur etiam scfaoliastes ita legisse, qui per nginu reddidit. 

280. Aid. Aug. c. d. Havn. Ven. a. fir,nw ■texovaTjg. Flor. 25. 
fctjnaig. Ven. b. aliique multi codd. cum scholiasta /t^noTf. Porso- 
nus cum solo Harleiano /u^ T>j( xixovorig, quod rixovaa numquam 
absolute pro fitjxtip ponatur ab Euripide. Ab Euripide verol quasi 
hic aliter quam ceteri Graeci loquatur. Assensus est Matikiae. Non 
est hoc recte iudicatum. Nam ut certa mater cuin articulo f/ rexovan 
sit dicenda, at si omnino aliqua quae mater sil significanda est, omitti 
articulum convenit. Aesebvius Eum. 516. Tavrd Tig &y nn- 
Tijp ^ xixoiva reontt9-^g aJxxor oixxlaaixo, Sophocles Tracb. 817. 
oyxoy yig aXXwg ixifiaxog xl diT xg{<ftn yrixg^ox, fjXtg fixfih 
Mg xtxovaa dpn; Quid igitur impedit quin universe retetur aliquam 
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fl ui]t ixHyos ayala/ieiv ifJtlle (fuig, 
iyu) ^ 6 TOidS' ixTii-r^aety xaxd. 

xal vvy hvaxdXvnx , to xaoiyyt]Toy xd(>a, 
ix 8axqv(oy x dntXd^t, xtl jud?.‘ a&Xicos 

28beyottfy dxay Si rdfi d&v(n]aayx iStjg, 
ov iiov xb Sfiyby xal Sta<f>9a()iy (f.Qiywy 
la/yatyt na()afw&ov • oxay Si av axiyrjg, 
Tjtiug Tiapoyxag y(jTj as vovOsxsiy (f iXa • 
inixovQiai yd^ a'iSs xoTg (piXoig xaXai. 

290ail>l% cw xdXaiya, j^aaa Sot/idrvn' savi, 
v.xyo) X civnyoy [iXiqa^joy ixiafXsiaa Svg, 
aixoy X 0 Qs§ai, XovxQa x i7ii[iaXov y(}o'(. 


quae maler uit occidi? Quare serrandum duxi f(tj/rOTf Ttxovatjg, 
quum etiam fttjTtoTt (ali sententiae sit accommodatum. 

281. Ven. a. xil. Aug. b. ti ixthor. Deinde Mose. a. 
Il.avn. ifttXXt. Ceteri i/fukXf, contra usum tragicorum. 

282. Porsonus ex llarl. iyoj Ceteri libri fyui d’. 

283. Legebatur: xai ytx uyuxuXvnx‘ , ui xuaiyytjxov XUQU. 
Bruncliiiis eleganter ex coniectiira. xul yvy dyaxdXvnt', (5 xaaiyyT]- 
xt] , xiigu. Vulgatam Porsonus eo tuetur, quod uyaxuXvmiiy , ut 
alia actira, subauditu pronomine dici patuerit. Scholiostes: xrjy oipiv 
dr/Xorort, to axinag. lorro ydg ini xb fiij XvntTy xbv ddtX(fby 
■toTg buxpvoig inoiii , iitvxijy xaXvnxovaa' (xXuit ydp xpuxa 
iXtTa tOM ninXiiiv. Ven. b. memorabilem scripturam praebet 
dyuxuXvnx' bfift, (J xaniyytjioy xdpa, Cnde facile quis coniiciat, 
yvy d’ dyaxdXvni' Offi, aut yvv d’ o//ju‘ dvaxdXvnx , (o xaai- 
yyy^xop xdpa. 

285. Mattliiae propter sequens Sxay di Lic scribendum putabat 
oxay ydp vel orae ft/y. Non opus, quum prius d^ ad praegressa 
spectet. 

286. Edd. Commelin. P. Stephani, Bam. av fioi. Aug. b. dia- 
<f9ap!}{v. 

287. Aid. et plerique codd. 'iaxavt, adseripto in quibusdam 'iajryatvt, 
quod est in Musgravii C. et 2714. ac Flor. 2. ex quo tamen Victo- 
rius laxaiyt enotarit, ut io Taur. et Flor. 33. scriptum. ‘la/uiytty 
licet non conveniat cum analogia, facilioris pronuntiationis caussa jirae- 
latum ab Atticis putarunt Porsonus, Schaeferus, Mattliiae. Ego quidem 
analogiam sequendam duxi. Vide Blomlieldium ad Aeschyli Prom. 277. 

292. Aid. ini xpojxi fidXi. Codices ini xpoi' (iuXt, praeter K. 
qui ex emendatione Triclinii habet, quod Brunckiiis, Porso- 

Dus, Mattbiae receperunt. Matthiae quod scripsit: „pro (idXt Gu. fii- 
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tl yuQ nQoi.Hipsig fi, ^ JiQogtd^ic} voaov 

XTriati Tiii , olxofita&a' at y«p l'/t« fiayi^y 

imxovffov, ciXlcay, wg 6(i(]g, i'()Tjjuog oiy. 295 

flAEKTPA. 

ovx saxi' avv aol xat &aysiy alQi^aoftat 
xal ^i]y i'ysi yuQ xavxoy rjy av xai&dy/jg, 
yvyri xL S^daoi; ntHg fioyr] aioO^^ao/iai, 
aydSsXifog, dndxujQ, difikog; sl Se aol Soxil, 

S^ay xQij xdd‘ . ciild xlTyoy elg evyf]y Sifiag, 300 

xal jurj xb xaQjSovy xcrxcfofiovy ae St/iylioy 
ayay dnoSixov, fisvs (T tJil axQwxov ksxovg. 
xay firj voafi yd^, diid doidQri voasTy, 
xdfiaxog [iQoxoXatv dnoQta xs yiyysxai. 


Xtv cum gl. Taur. /3dXn,“ mendose scriptum videtur. Iu Ven. a. rsl 
oliwt’ OQfgat XovTQ ini xgoi' /SdXXiv. Glossa in Gueif. fidX- 
Xev' AloXinov fiuXov. Ex bis eflicitur veram scripturam esse liiiftu.- 
Xov XQot, quod reposui. 

293. Aliquot codd. ngogiigtiit. 

290. Vulgo xuf9uvitr. Pro eo ex aliquot codd. restituerunt 
critici xal iXavsTv, 

301. Aug. d. Vat. 1. xal (pofiovv, altera lectione in Aug. d. 
adscripta. Deinde pro vulgato ^x Flor. 25. Ilavn. at, quod recepi. 

303. Aid. et aliquot codd. xd» ftfj voaijg yuQ, dllu do'^dt^ng 
voaiTv. Taur. Ven. a, voayflTii^ voof^ et voaf,g coniunctis 

factum videtur. Mulli codd. do%dLrjq. Brunckius ex Par. A. voatj 
et do|u4>;, quod neque ipse debebat retractare ad Tracli. 2. nec retra- 
ctantem probare Porsonus. (liiod scholiastae dicunt, KuXXlatgajof Tqv 
ixiof fov a ygatpfjy drJuaxti, non videtur sic, ut Mattbiae putavit, 
accipiendum esse, quasi ista coniectura sit Callistrati, sed ostendisse il- 
lum genuinam scripturam esse tertiae personae. Debuit enim ex lege 
tragoediae scena finiri generali sententia. In membro secundario ad 
pluralem primarii membri jt{ intelligi salis notum est. Euripidi s Suppi. 
1111. oi); XQtiV, intidur i-trfiiv uxftXfi noXiv , 9arunaf t^^iiv. 
Vide Alcest. 356. lleindorf. ad Piat. Gorg. p. 105. ad Piolag. p. 499. 
Ne quis autem io sententia haereat, tenendum est hoc dicere Eleclraui; 
mane in leelo tranquiUui, neque cogita de illii rebue quae te U- 
ucnt: nam etiam qui non aegrotat, ti ee putat aegrotare, aeger et 
miter est. 
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X(tpu:^'. 

ai (toff/j. 

:) 0 ') alal, 

(!) nit() 0 (f 6 (t<ti 
TioTViddfS &tat, 

nftd.xxfVTOV di &iaaov (kd^ir h' 
ddx{)vai xai yoon, 

310 fitkayx(fd)T fg EvfitviStg, di Jt tox 

Tttyaby al&ffi dundkXtad'' , dijuatog 

nvviuvai dtxcty, Tivvjxivai (fovov, 


303. In Iluc caiuiiue non ubi({ue e^aeijuali reprriunlur pedec duch- 
uiiunim. Ego quidem quo magia sciipturas codicum in carminibui me- 
licia poetarum acrnicutuni noscitavi , eo magis adductus sum ut ipulto 
maiorem in hoc genere diligentiam quam putabatur adhibitam esse cre- 
dam. Nam quin potuerint omnia inter se paria reddere in tanta lin- 
guae et copia et Uexibililate, quis dubitet? Quod quum nuo ubique 
factum inveniamus, eos versus aut corruptos aut cum certae rationis 
observatione eoiiqiusitos putari oportebit. Ac videtur illud certe cura- 
tum esse, ut qui versus non plane inter se congruerent, tamen colorem 
fere eundem haberent, cuiiismodi est, quum vel locus solutae longae, 
ut r. 308. 324. vel sedes spondei variatur, ut v. 311. 327. In pri- 
1110 carminis versu Brunekius et Porsonus lleathio auctore ter a? po- 
suerunt. Hodie const.vt interiectionem istam alat esse; quare aut li- 
bri sequendi sunt, qui hic istam svllabam bis habent, aut alat alat, 
io antistrophieo versu autem ita Xiv, Xfv scribendum. 

307. De his deabus quid Pausanias I.X. 8, 1. scripserit, luco la- 
cuna foedato non liquet. Mesvcliius; noiyiddtg, at fldx/ai, utri 
lov ftatvdS((, Xvoaddig, fiav/ag ahiat. Sic noTviddts nuXot in 
Phoen. 1131. /9dx,];ai in Bncch. 663. ubi v. Elmsleius. 

308. in quibus Mss. deesse dicat Porsonus, non repperisse 
se dicit Matthiae. 

309. Dubitari potest an poeta 9(it'yoig scripserit, quod congruat 
cum versu antistrophieo. 

311. Aiig. d. ai9/(>a nciXXta^’. Porsonus ignoratione metri 
dochiuiaci cum Musgravio uiinrlXXtd . Ceterorum librorum scriptura 
ul&ip' aftndXXtod in ilosc. a. Vcn. a. b. unum X habet. 

312. Musgravii Ms, B. iforov. Liber P. qonov, cuius scri- 
pturae mentio facta in scholiis. Tursit interpellatio verborum scholia- 
stas. Recentiores tacent. Illud certum est, iiyvfttyat non esse prr- 
tolrenlc). quia Furiae uon necem inferunt, sed punitnlet. Ex quo 
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xa&txtitvojitat, xa^ixerevo/jat, 
zoy l^ya/xtfivoyog yovov laaax ex- 
Za&ea&at kvaaag fiaviddog deivdg 315 

(ponakeov fioxikcov, oXwv, w rtUag, 

6^txi9tlg f^^eig, 

r^inoSog ano (pdriv, dv 6 4*oi^og 
iXaxe, Jf^dfieyog, ikaxty avd ddnedoy, 

'iya ^taofJupaXoi kiyoyrat fityoi. 320 

dyr iar{>o(p^. 

w Zev, 


coDiequitur vuyttjog dUuv dici iudicium intnficiendu tactum, quu rc- 
s|)icilur facioui Oretiis, qui necauda maU« iudictui et vindicem ce 
praebuerit caedii a Cl^rlaeiuneatra patratae. 

315. Libri; Xvaaag /^apiaSog tfoixakiov, (ptv ySydur, o"uy 
(u toAci; nifi quod multi codd. xaxuiv ante 

addunt, Mote. a. d. Aug. b. c. Havn. autem o tdXag habent. Palet 
haec corrupta ette. Mattbiae deceptut opinione, quam Seidlerut ex 
Aeschyli Prom. 600. conceperat, tponaX^ov secunda logga esse puta- 
bat. Illuni locum emendavi in Opusc. vol. IF. p. 334. Nullum in 
a4/o( detinens adiectivum produci a patitur. Apparet excidisse disyl- 
labum vocabulum ante tponuXdov, quod necesse est aliud epitheton Xva- 
aug fuisse. Itaque quum in antistrophicu rersii eo loco dtivcuv sil, 
consuetudo tragicorum idem vocabulum eodem stropharum loco iterandi 
suadebat ut ditvSg. ponerem. Wiv interpretum est, quum esset post 
<fonaX4ov interpunctum. 

318. Librorum alii inotfuotv, alii dtn6<fu.ur, uuus uno (futiy, 
Aug. d. Havn. recte ano q>driv. Omittit praepositionem Flor. 2. Con- 
tra 6 (DoTjSog omissum in Flor. 33. Ven. a. Versus est ex antispasto 
et dipodia iambica hypercalalecla, quod genus metri nou raiiim est io 
tragoedia. 

319. Duos dochmios praebent libri fere omnes: iXuxty, iXuxi 
dt^uftyog uyu dtintJoy, parilerque in antislropha, sed numeri ratiune 
diversos : erepov rj lov And ^toyoyuy yuyuy. Omittunt iX.axty 
pauci codices, qua io scriptura quum iXuxf Ji^dfityog exacte congruat 
cum IVepov ^ idv and, transponendum fuit tXuxty post Jt'^dfuyog. 
ita ut non it^dyivog dvd ddnidov, sed VXuxty dyit JdniJoy iun- 
ganiur. 

320. Libri omnes fivyol ySg, praeter K, in quo a prima manu 
omissum est ySg, quod eiecerunt critici. 

321. Libri 1(0 Z*v. Kingins d Zt(>. Vide ad r. 305. 
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Ttff Tig 00 ayvjv 

(foyiog tp/erai, 

&od^u)y as xov fisXsov, (u ddxpva 
325 SdxQvai av/ii/idllsi 

noQsvcov Tig slg Sofiov diaatoQun' 
ju.aTSQog alfta oag, d o’ &ya/3axxsvsi ; 
xaroXospv^ouai, xaroXo<pv(>ofuu. 

6 fuyag oXjiog oi ^layi/uag iy (iQoxoig- 
3:W) dVce ds XaTcpog wg xig ccxdxov fXodg 
xivd^ag datpiaiy xaxsxkvaey dsiyuiy 
Xdl3(toig oXs&Qioiaiv iy xvfmaiy 
noywy, uig noyxov. 
xiya yd(i sxi jid()og olxoy dXXoy 
335 sxsQoy tj luy dni O^soyovojy ydfiwy. 


325. Porsnnns, quod io quibusdam Mss. avfi/3dXit scriptum si(, 
avyfiaXtt, nihil curans sententiam, dum metrum , quale ipsi videbatur, 
salvum esset. 

320. Libri tf; 66f.i(rvg, quod ex Triclinii emendatione in tig 
Sofiov mutatum. 

327. Libri: ftuligof ujfiu aug , o a’ avafiax/ivti. Corrupit 
versam Porsomis, qui ex Musgravii coniectura fiajgog alfta aag, S 
a‘ dvit^ax/ioT dedit. Sclioliastam metricum ita legisse putabat Mat> 
tbiae, non sine errore tamen. Is quum scribat: To x^gtaft^txox 
xgifingov xuTuXrjxiixiv ix yogidfipov, Inngltov a', xai xgtjtt- 
xov dtd Tqr udiuqogox. id i^g drtiargotp^g di xdiXov TunaavX- 
Xujiov iy_u Toe inlxgixov' potius tlf <r’ dyufiaxxiot legisse videa- 
tur. Si volebant syllabas syllabis exaequare, scribere debebant og a' 
Ixjiaxy^itiT. Legebant enim quidam, ut ex scholiis cognoscitur, Sg a’. 
Sed vide ad v. 305. 

331. Libri: xaiixXvatv diivwy n6y(i)y, wg novxov Xdfigoig 
dlliXgtoiaiy fy xvftaaiv: qui sunt quidem quattuor dochmii, sed non 
bene congruentes cum strnphicis. At facite apparebit consideranti ab 
interprete indicatam constructionem verborum fecisse, ut noywy wg 
ndyrov ab suo loco io alium transferretur. 

335. Satis defendit Dalzetius in Kiddii Miscellaneis p. 200. oA- 
}.oy fxtgor, quorum vocabulorum alii codices prius, alii posterius omit- 
tunt. Non est credibile domum Pelopidarum rdv and &ioyd>'Wy yd- 
ftwy dici hac tantum caussa potuisse, quod Tantalus filius lovis fue- 
rit : imiuo utriimque parentem ab diis ortum significari necesse est. Vi- 
detur ergo Euripides Pelopem ex Dione Atlantis filia natum putasse. 
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xbv &no Tavxdlov, atftta&ai /tte xiff]; 

xai jUTjy PaaiXtvs ode di] oxeixei, 

MtviXaos &yai, noXXfl d’ iarty 
Twy Taytalidwy e§ aijucaog toV 

dpQoavyjj d^los oQcia&ai. 340 

to axQaxoy 6^/ni^aas 

eis ytjy ^Aaiay, 

XoilQ > evxvxief d' avxbg Ofulelg, 

&(69^ey n(fd§ag dneQ xjvxov. 

MENEAAO2:. 

*i2 duifut, xfj /«V o* •^deuig 7iQogde()xo,uai 345 


quam Hvginns eius matrem fuisse scribit fab. 83. Alias nominat scbo- 
Uastes ad t. 5. et 11. 

336. Vulgo TcSi', quod Taur. Gueif. Ven. a. etiam in praece- 
dente Tersu habent. Sed plerique codd. recte tot unb Tunukov. 
Deinde Viet, a/fita&al fi ixQr/V. 

338. Plerique libri et scboliastae; noiXfj d' u/igoavyjj dqXof 
bpSa&ai juiy Tavui^iSuiy i'§ cu^aiog uv. Alii undecim vel duo- 
decim codd. ogatut. Dio Chrysostonius or. II. p. 86. ed. Reisk. xqv 
dl yt ToS MtvtKaov noXv/gijfiaTOV noXvxgvao» avX^y, xa!Xdntg 
o?fitti Tuy 'AotayivCiy xtvoq fiuniXtuv’ xal yug ovzog qv ov yu- 
xgdy TOV Tt TayidXov xal Jl/Xonog, oiXiy olyut xal tot y,ogly 
Evgtnldrjg zlg tovto ulyixxSfiivoy Tunoltjxty ly xfj ngogodui xov 
/SaaiXiwg’ MiyiXaog di noXXfj gaavyrj dqlo; ogd- 
xai xov TuyxaXtdwy 1% a'tyaxog <ut, ubi unns codex y 
addit post TtoXXfj. Nescio an Euripidis verba non a Dione, sed ab 
leciore aliquo adseripta sint. Videtur bgSxai correctio esse propter 3i 
facta. Solus Paris. B. a prima manu nolv d' a^goavyri, quem aper- 
tum scribae errorem incogitanter a Brunckio et Porsono receptum me- 
rito vituperat Matlhiae, quod noXii nec cum dqlo; nec cum ogda^ai 
coniungi possit, gravem tamen ipse in prosodiae errorem illapsus. Re- 
ctissime libri noAXq d’. Ad illud enim si attendissent critici, quod 
paroemiaco finiri debebat systema antequam chorus Menelaum alloquere- 
tur, vidusent hic quoque, ut v. 331. seq. per adseriptos vocabulis in- 
dicandae constructionis caussa numeros ordinem verborum esse turba- 
tum, neglecto quod restitui imiy. 

344. Gnelf. Flor. 17. 18. 21. ttyor. 

345 . 346. Utroque in versu M. Pior. 33. Aug. d. Ven. b. nij. 
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Tgoiai9ev iX&viy , t/} d' Iduiv xaxaaxirui’ 
xvxlio yaQ tiXix&flaay a9ktoig xaxoig 
ovTKOTiot ciXXrjy ^aXXoy el^oy iaxLay. 
‘Ayajxt^yoyog fXfV yaq xvyag rimardftTjy 
350xat &dyaxoy, olup npbg ddfutftxog diXexo, 

MaXta npoglaxioy npwpay ix de xvfuxxujy 
b vavxiXoiai fj-dyxig i^yyttXe fun 
Ntjptcjg 7iQO(f7/X7]g I7.avxog, diftevdrjg deog, 
os; fioi xdd’ elney ifjupavdig napaaxa&dg' 

365 MtyeXat, xelxai abg xaaiyvrp:og &ay(dy, 
Xovxpdiaiy dXoyov ntQimatby navvaxdxotg- 
daxQVioy d' inXrjaey i/j.e xe xat yavxag ifiovg 
TioXXuiy. enti de NavnXiag Tjjatxo y&ovbg, 
ijdrj ddftapxog ey&dd' Hopfiwfieyijgj 
360 doxuiy ‘Optaxr^y nalda xby Ayafiefiyoyog • 
(fiXaiai yepal TiepijdaXeiy xat firp^tpa, 
dbg svxvyovvxag, txXvov dXnvnmv xiybg 
xfjg Tvydapdag naidbg dyoatoy tpoyoy. 
xat yvy dnov ‘axty tinax , <L vtdyideg, 
Si^Aya/xfjbiyoyog nalg, og xd deiy ixXrj xaxd. 
(iifttpog ydp T^y tot h KXxjxai/iiyi^axpag yepoiy, 


347. Fior. 2. Mok. a. d9-7Ja>g. Sic etiaui ex correclione Ven. 
a. in quo fuerat a9Xto(. 

351. Hoc (um|)tum ex Od^sa. IV. 514. feqq. Imperilifcinius ei- 
iet liittrio, qui baec sic prouuuliaret, ut n^ogla/wv de Agauieuiuoue, 
non de se dicere videretur Menelaus. 

354. Flor. 10. 21. 34. Taur. x66' . Flor. 10. 25. 34. Taur. 
Ven. a. xaxaaTa9ti(, 

357. Vulgo duKQVtoy t‘. Kecte plerique libri SaxQvwr d*. 

358. Languidius noXXtux non solum in fine sententiae positum 
est, sed etiaui in alleram versum reiectum. Aptius scripsisset: noX- 
Xuy 6‘ inXtjaiv iyi xt xul vavtag iftovg dttHgvuty. ac nescio an 
ne sit quidem noXXwy ab Euripide profectum, sed ille sic scripserit: 
intt Sf Tq(dc NavnXJag xpavu 

363. Quod in Ven. a. adnotatnm yp. ih/yaigog, Aid. et octo 
codd. in textu habent. 
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or ^^tiMTiov fitXa&Qov Tftoiay Iwv, 
vi(,~T ovx av airtov yvtaffiaat^u ay {lt;id(uy. 

OPESTHS. 

oJ’ 'OQtaiTis, Meytkecog, oy iaTO(fels. 
ixaay iyvo aot rafia arifiavui xaxd. 

Tiuv awy de yoydzvoy nganoXeia &tyydyu) 
ixexi]i, depvlJiov azofiazog l^dnzviy lizdg' 
auiaoy f£ • aipi^ai d' ai/cby ig xaiQoy xaxtay. 

MENEAAOS. 

10 9eoi, zi Xevaoio; ziya dedoQxa yefne^wy; 

OPESTHS. 

ev y' eiTiag- oii ydg ^to xaxaiig, tpdog d' 6(fui. 375 

MENEAAOS. 

wg fjy()i(uaai nX6xaftoy avyjUTj^dy, zdlag, 

0PE2THS. 

ovy fj ngogoiffig fi , aAAa zd^y' alxi^ezai. 


370. PonoDui quod in aliquot codd. est nrjuvato, quia siugnifi- 
cet ego me ipeum deferam, multo aptius iudicavit vulgato atque in 
optimis libris scripto arifiaxS. Mattfaiae nibil interesse putans recte 
sensisse mihi quidem videretur, nisi hic ob eam ipsam rationem, quam 
Porsonus attulit, praeferendum censerem aTjftavd), ut vitaretur verbum 
forense. 

373. Libri, quod etiam in scholiis ad v. 370. legitur, 
d' avjdf ttg xrugoy xmtiov, Quum non appareat, quid avzog hic 
sihi velit, ex Schaeferi coniectura aveor scripsi. Ac scholiastes ad 
V. 370. ^TOi tlg avtrir zrj* dxfi^r rur xaxwr , recte ille etiam 
xoigbr xaxwr coniungens. Impedita est enim oratio io interpunctione 
a Brunckin ex A. recepta: auoor ii, aufii^i d‘ fjcirthg tig xatpcr, 
xaxair. 
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MENEJA02. 

dtivov ze Itvaasig oufiduuy x6(jais- 

ope2:thi:. 

zb awf^ia (p(tovdov xb (T oro/t ov ktlotne fu. 

MENEAAO^. 

390 to na{)(xXoY6v fwi arj (pavtza' duoQcpia. 

OPEJSTII^. 

oJ’ tlf.ll firjzffbi; xi^g xalaiTuiiffOv (povtvg. 

MENEAA02. 

jjxovaa' (ptLdov (T hXtydxig i.tyttv xaxd. 

OPE2TH2. 

(ftidoutS^ • o daifuav d' tXg fit nlovatog xaxuiy. 

MENEAA02. 

zL xffXjua ndaytig; zig a' anoXlvaiv voaog; 


378. Vulgo 6uyi)V Si. Recte Flor. 2. Surov Tf. Senlentia 
lloinerica est Ocivss, XIX. 311. 6q9uXfioi d* w(ii x/(tu iaiuaav 
Tji aiStiQog uZQifiag iv (iXtqdQOiai. 

379. Ven. a. b. cuiu Aid. /lOi. Plerique codd. ftt, 

380. Flor. 10. ai; qufiig ufionqtn. 

382. Hoc. sae|iiQ5 inetr.oratuui Eiislathio qilSov d* oXiyuxig X{- 
yiiv idem esse patet quod qiiSov fit; noXXiixig Xiyttr, Eodem luoJo 
V. 1152. dictum est nXt,alor xtiSlnoy. 

383. Libri (/; Ifti. Porsonui cum Barnesio Ig ifii. EImsIeius 
quum ad Iphig. T. 64. fit sctibenduiii moouii, dod erat, ut Mat- 
ibi ac putabat, immemor praecepti gramiuaticorum. 5'ide v, 722. 

384. Clemeni Alex. Slrom. VII. p. 844. ‘Ogiaza, zlg a‘ urtiiX- 
Xvatv roaog; Stobaeus XXIV. 5. ‘Ogtaza iXi;fioy, tig a‘ urtoX- 
Xvaiv yoaog; An igitur, inquit Porsonus, Clemens et Stobaeus vitio 
memoriae citavere? an veram lectionem conservavere? an excidit quid- 
dam e vulgatis? DifTidlius ad dicendum est quomodo haec quaeri, 
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opEiiTn^:. 

awtaig, ori avvoida dtiv fl^yaa/ufvog. 3S3 


MENEAAO2:. 

Tidis (fiiS; oocpoy roi t6 aatptg, ov zb j.ti] aacftg. 

ope:stii:s. 

f^idliata' Ivnr] '’a&' t/ dimp&fiffovad fif 


quam quid ad ea responderi possit. Nain numine appellari Orestem 
hic ineptimi esset, quia, si ’Op/or« iXijftov diceretur, prorsus inutile 
nomen langueret, sio autem 'Optaiu sine adiectiro, id aut repentinae 
admirationis aut increpationis speciem haberet. Apud Stohaenm saepius 
initia dictorum mutata sunt, et hic quidem, ut lector, cognito dc quo 
sermo esset, rectius vim sententiae perciperet. Eadem caussa etiam 
Clemens numen posuit, 

385. Pursunus rj gvitaig es Eustathio p. 22, 4. quod non bene 
convenit cnm avyoiJa. Scripsit ita apud Clementem etiam Klutzius. 
Sed Siubaeus et Plutarchus de tranquillitate animi p. 470. F. cum li- 
bris (iuripidis avviaig. 

380. Scbuliastes; Tiiog Xiyug; aorfor, »,io» avrnov xui (fgo- 
rifiov To aaqig xul trynaarov, oi TO uau(fig xai t6 ayywaroy. 
tovTO ffi<f>a<uv i'/fi oit fi6yoy x6 avvtaig ^xovaf IUty/Xaog xal 
ov TO OTi avyo ida' tovto autftaTUToy laxi, x6 <5f avv- 
tnig fioyoy i/n x>y unu(fnav. Et alius: dia xb fifi 71 QOS 
tTiog noirflaa^ai xi^y anoxQioty , xovxov 1'yixa Xfyn uixov aaa- 
(fibg f/pqx/iar, imi avtbg yiy XTiV Ibluy Inv^txo xr,g yonov, S 
di xb avyuibg iifr;' xovxo di ov nilyx wg yoaog' xovxov yuqiv 
t^TiOiv uaaifwg fiqTjxiyui, xlg ovy 1 ; dnb xf^g avyndr^aHog yoaog; 
tj Xvntj, wg f'§ijg X/yti, 0 x 1 avyoida dfiyd i /qy a a/i / y og. 
fitxa yaq xf^y fiuvlay {j iyyoia xwy xaxwy avxby idd/ial^ty. Recte 
hic alter scbuliastes. 

387. Vulgo: Xvai; fidXiaxd y rj dtu<f!)n'qovod fit, nisi quod 
Flor. 21. yaq post Xvnrj inserit. Flor. 34. autem diuqStiquau, 33. 
(p9tlqovaa habet. Edd. Brub. Hervagianae aliaeque veteres fidXtaxa 
d‘. Canterus coniiciebat non male, Xvnr; fiuXiax' i'a&‘ r; dta(f9il- 
qorad fti. Ac scboliastes: Xvnrj ftdXiaxd iaxiy rj diit(f-9n'qovad 
fit. Cur vero ftdXiaxaf Nam praeter moerorem et insaniam nihil 
est, quod aegrum reddiderit Orestem. Itaque salins erat dici Xvrttj 
ydq laxiy rj dia(p9t/qovad ftt. MdXiaxd yt in respondendo usur- 
patur, $ane significans, ut in Sophoclis Oed. R. 094. Trach. 669. et 
fidXiaxa io Oed. R. 1044. Id igitur quum non sine caussa in li- 
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MENEJA02. 

dtivTi yoLQ fi 9-eos, a/lil’ ofuas Idai/noi;. 

OPESTHJS. 

iiayiai rt, urfigbg all/iuxTog rtfiwQtai. 

MENEAAOS. 

390 ili5(TO^ff n&is; tig ^/U/pa tot fp'; 

OPESTHJS. 

iv fi Takaivav jUTp:e^ igf^xovv' rdcpip. 

MENEAAOS. 

noxtQa xaz oXxovg, i] nffogtdQtvwv nvQ^; 

OPE2TH2:. 

rvxTog (pvXdaawy barfoiv dvaiQtaiv. 

MENEAAO2:. 

nafiijV Tig dkkog, bg aby <uQ&evty SfjLtag; 

OPE^TH^. 

395 /Twila Jjjs, o avy^Quiv ci/na xai firjTQbg (povoy. 


bros reniuR rideatur, loco suo restituendum est. Nam ad illud Mene- 
lai, ao(p6v Toi t6 aa<fJi(, ov to yf, oa^{g, respondet Orestes yu- 
Xi<rta; ad niag g>r|f autem, Xvntj '“aS^ fj dia(p&i/povtxd yi. 

389. Vulgo: yrpQog cuyajog Tiycoflai. Delevit d-’ ex cun- 
iectura Brunckius, quam conlirmarunt Flor. 2. 25. 33. et scholiastes 
ad V. 386. 

391. Scholiastes: iv fj, ijylftt StjXovoxt, l^dyxovv x)j* xdXat- 
vav yr/x/pa xd^ifi, ayxitirpotpiog arxl xov iv fj il^dyxovy xox 
xuifov xaXaifTjf yjjxpog. Inde Ms. Cant. iv fj xaXiu/vfjf ytj- 
xp6( i'^iuyxow xuq-ov. 

392. Aliquot codd. nixtpov. Flor. 2. xiifip pro nvga. 
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MEN eaaoj:. 

tx (f aojjidituv (Jt rade voaeta noitav vno; 

OPESTHS. 

ido^' Idfiv TQetg wni 7iQoa(pe^elg x6(iag. 

MENEAAOS. 

vild^ ag il.f§ag, ovofiaaai d' ov fiovlojuat. 

OPESTHJE. 

atuiml yd^’ timaidetna d' aTtorgenei ktyeiv. 

MENEAAOS. 

atnai as ftoxysdovat ovyysrsT <fovw; 400 


396. Aid. Flor. 2. 25. Mose. «. Von. a. b. l* (faonutwr, 
quae Tocri in Flor. 33. in unam coniunrtae sunt. Pru iis Musc. d. 
Uueir. H. L. Flor. 6. 9. 10. 17. 18. 21. 33. Aug. b. c. (funa- 
afiuuov, qund cum Kingio et iiruncLi» recepit Porsonus. Fortasse id 
legit etiam scboliastes, qui aibil de duplici praepositione adootarit. Sed 
tamen alterum nec falsum et exquisitius videtur. Comparatur cum eo 
boc Sopbuclis in Tracb. 1160. n^ug xaiv nriovuof /tr^divog 9avtty 
vno. Quod ut neget dici potuisse Wunderus in Emendationibus Tra- 
chiniarum p. 29. boc captioso utitor argumenta, quod numquam dietnm 
fuerit vno oidno; ngog rwy ^lanioy ii^ayoy. Sunt enim baec di- 
versissima. Nam ubi, ut in faoe quod finiit exemplo, aliquid praecedit, 
quod amplias definiri non potest, absurda est adiecta nihil definiens de- 
finitio; contra recte accedit definitio, ubi capax definitionis est, quod 
praecedit, ut in versu Sophoclis. Eadem ratione oux sanv ovdiy di- 
citur negatione amplius definita, non autem ovdiy ovx i'au, in quo 
altera negatio alteram tollit. Sic apud Euripidem absurdum esset ix 
no/uy yoatig vno (faoftaioiy, nisi ad nolury aliud nomen quam 
tpacfimaiy intelligeretur; non absurdum autem ix <fuafi(iuay noloty 
vno voaiTg; nam hoc has duas quaestiones continet; ex tamiiaeru 
aegrotat? ex quaUbut? ut dici potuerit ix (puaftuttoy di yoaiity, 
nolwy vno yoattg; 

399. Vulgo; anaidetna d' inojginov Xiytty, Ang. c. anui- 
dtvT sine d*. Porsonus eum Bmnckio ex Mnigravii emendatione: 
tvnaidivra d’ unoxginn Xiyny. Atque tvneudivxn est in Mose, 
d. Flor. 6. 18. Taur. et a prima manu io Gueif. ‘Anorginti aotem 
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OPESTIIS. 

oiitoi dicoyi^iuiv, olg liMvyofiat xaXas. 

MENEAAOS. 

ov dfiva ndayuv Stivd xovg tlQyao^ievovg. 

0PE2TH2. 

dAA’ fOTiv fjfilv ava(foQd xijg ^vfupoQug 
MENEAA02. 

fifj &dvaxov fXnrig' xovxo [liv yd^ ov aotpov. 
0PE2TH2. 

40o<Polj3og, xelevaag ^i]xqog ix7tpa§ai <p6vov. 

MENEAAOZ. 

afia&iaiiQog y wy xov xalov xat ttJs dlxtjg. 
0PE2TH2. 

dovi.tvojuev &eolg, '6, xi nox tlalv ol &eoi. 

MENEAA02. 

x^x' ovx dfivyei Ao^iag xoig aolg xaxoTg; 

OPESTHS. 

^teklsi" xo &floy d' laxi xoiovxov tpvati. 


ichuliastaniin unut legit: ceteri anoxglnov iniperatirnm , quem viden- 
tur potuisse qui anaidivxa scriptum inveniebant. Non male legeretur 
&ntxqinov. 

401. Vulgo off /. Recte y omissum in plerisqne codd. 

404. Inepte scboliastae mortem patris dici putant. Recte vidit 
Healhius Orestis mortem significari. Ne mortem dixerie, ad quam 
mala tua referat, b. e. a qua liberationem a malis exspectes. 

407. Plerique libri 0 T( nor’ ilal 9tol. Articulum addunt 
Mose. a. Flor. 33. Aug. c. 
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MENEylAO^. 

n6aov xQOvov de jUTjzfjog oiyovrai nyocU; 410 

OPESTH2. 

tXToy Tod' Tjfia(}‘ txt nvftd &fQ^Tj tdtfov. 

MENEylAO^. 

(us laxv nnf^X&6v a* ae/ua /uxyrepos &eai. 

OPERTUS. 

ov ao<p6g, dlij&TjS d' dg (piXovg i'(fvv (pikug. 

MENEylAO^:. 

nuTfibg di d^ xL a‘ dxpelel Jipuo^ia; 


412. Scholiastes ad v. 408. xai tlttt ov o 'AnulXuv 

Toiig aoTg xaxor;; nuroiQyog naaa fj iQunrfiig. o /niv yug if i^niy, 
0 ‘AnoXXan fiot ixiXtvaiv dyiXtry ifjy fu^Tigu' o di uytinuytt, 
xal nwg o xfXivoag dytXtiy jr,v (.iTixiga evx iXtti at ftairofityuy ; 
10 V di tlnoYfoq St( (uXXryiixov iati rb 9tToy, ndXty 6 MtytXuog 
<pr,ai, nwg ovy al 'EgiAtg xu-xltag ftijfiX9oy; oix tlai xai aviai 
9iai; tXiyxu di avtby wg xptvdofxtyoy. Ne quis putet schuliastam 
nwg lu/v fur}jX96y at Icgiuu, rersunique hunc collocatum inveuisiie 
poft V. 409. tenendum est eum quod inter hos versus positum est di- 
sticbon praeterire, ut ostendat qua ratione refellat Menelaus Orestem. 
Id patet ex alio ad r. 410. scbulio, cuius eadem sententia est. Recte 
quidem et apte scriberetur nvig Jaxv fitt^X&oy at, sed quum et hic 
alter scholiastes et libri omnes dig teneant, est illud servandum, sic 
quidem ut quam significet, verbaque cum quadam ironia pronuntientur, 
quae admoneat Orestem haud ita tardos esse deos. 

413. Vulgo: ov aoqog, dXtjt)^g d' ilg q^lXovg t(pvg xaxog. 
Multi codices ilnury xaxug, quam interpretationem esse ex ineptis ex- 
plicationibus scboliastarum cuUigi potest. Invectum veteris cuiusdam 
scribae oscitantia errorem recte sustulit Brunckiiis , i(fvv tplXog repo- 
nens. Defendens se Orestes dicit, non perscrutari se caussas, cur 
tardi vel citi sint dii, sed verum amicis amicum esse. Sic in Suppi. 
867. q>iXoig t’ dXtj&fjg Tjv ifiXog nagovai ti xal nagovatv. 
Et Sophocles Antig. 98. jovto d‘ iad‘‘ oit Syovg ftiy tgx^i, xoig 
qiiXoig d‘ bgSwg (piXtj, 

414. Flor. 25. de omittit, ut dij Mose. d. Ven. b. et utramque 

Euiupjdis Oretiet. 4 
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OPESTHS. 

415 oimur rb ftfkXov d' iaov an(fa^it} Ityui. 

MENEylAOS. 

ra nQos nohv de ntog 'e'xeiSi dQaaag xdde; 

OPESTHS. 

ftiaov^ie&' omois togrc /HTj nfiogeweneiy. 

MENEAdOS. 

ovd' ijyviaai obv cUjja xard vofiovg 
OPE2THS. 

exxleiofiai yaQ dw^xvav, bnf] fiolm. 

MENEAA02. 

420T/ves noXnwv i^atulltSvTai ae y^g; 


partinilam Mnsc. a. Deinde Ten a. t/; a‘. Scholiastarnm unus: T^g 
ayiuQfatwg tov naxqhg riftioglav aov Xafifidvoyrog tb (fovtvaut 
rfjv fitjx/ga, xlg bvvaxui axfvuQaadat aoi ngig rb fxrfSh nad^iiv 
wg qovla ; ex quibus suspicari quis poterit fuisse qui legerent, na- 
tgbg Si Stj ilg a' tiwiXir xifMogla ; Alia rero in scholiis haec adno- 
tatio est: %b di xlg ufuivoy fiagvyiiy St) Tig, quod credo scriptuoi 
fuisse XI et xi. Quaerit enim Menelaus, numquid ergo profiierit 
rindicta patris. 

415. Aberravit ab horum verborum sententia is scholiastes, qui 
scripsit: 7] ovxwg' ov ngoiaxt] aoi o nartjg wgxt anoao^ijaai xag 
'Egiyvagj Non enim patri tarditatem Orestes exprobrat, sed Apollini, 
respiciens ad ea quae supra dixerat. Ceterum non hunc versum, ut 
Matthiae ait, sed v. 409. Plutarchus de sera numinis vindicta p. 548. 
D. affert. 

418. Pauci codd. xaxtt yofioy. 

419. Edd. vett. ix^uXXofiat et onoi. Codd. ixxXt/oftai et 
d'no<. Onoi, nihil referre ratus, servavit Porsonus. Vide quae dixi 
ad Here. f. 1236. 

420. Non mak Flor. 33. xlvtg noXtxdv d’. 
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OPESTH^ 

Oia^, t 6 TQoiag uloos &va(ptQwv nar{H. 

MENEAA02. 

Svy^xa- TTaXaiftifiovs oe TifuuQtt tpovog. 

UPESTH2. 

ov y' ov liitTrjV fioi' dia tquov d' anokXvuai . 
MENEAAOJE. 

Tig d' cikXog; rjnov rcHy dn' Alyia&ov (piXiov ; 
0PE2THS. 

ovToi /u v/iQp^ova*, thv noXig xd vvv xXvti. 425 

MENEAAOS. 

Aya^utfivovog ds axr^Trt^^ ia d" iixciy nSXig; 


421. Non opni erat ut Masgravius t6 Tqo/<^' fitaog scribenduui 
cenureU Quod et libri oinues et scholiastae habent to Tgoiug fiiaog, 
Porsonua odiuui interpretator quod propter Troiam natum sit: poterat 
brevius et aptius Troicum odium. 

422. Aid. et codd. quidam, in quibus Veo. a. b. q>6vov, unus 
(foyov, plerique cum scholiasta (povog. 

423. Aid. ovxovv. Aliquot codd. ov y ov. Mira narrat sebo- 
Uastes ad dtd t^iuv: nQutov idv noXijuv, divxtgov tov Oiuxog. 
dii indyti tlg i' &XXo{; "eu nXrigtuofj tov; Tgitg. Jivig quai 
jgtoiy Tuv 'Efiytuiy ngoiTnt yug i'io§' iJtix TfisT; xvxjl 
ngo(q>tg*t( xogag, iiyig ii qaai i?{ ovytatwg, T^g XvnTjg, 
xal T?jg fiavlag. iy ti toTg KaXXwTgdrov ylygutmur 

otity &y %ig niog dii rgioiv ilgr/Xti , tl ftij iia to tov Ayafii- 
ftyoya xul 'Oivaaia xal Aio/njdtj ifdvat unuaxHV tov (poyov 
IlaXaftrjdovg. Peius etiam alius: avrl tov tS<d noXXiuy. uXXtag yag 
yotto9ai ov ivyajai. Quod dicit Orestes Jid T^itSv i’ dndXXv- 
fiai, ut sit, quemadmodum Bruackio videbatur, idem quod naytfXug, 
metaphora a jgiay^iif ducta, tamen proprie dictum esse ostendit quod 
respondet Menelaus. Respicit Orestes triplicis caedis in se expetentem 
vindictam, Palamedis, Cljlaemnestrae, Aegisthi. Hic est ilis Tgtayfiag, 
quo se plane prostratum significat. 
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OPESTHS. 

.m»s, otTtvts yt]v ovx itad" fj^&g tu; 

MENEAAOS. 
r! (fguiyTfg; tj ti aa<pig sx^ig elmlv 
OPESTHS. 

U>i](fog ?]fuoy oiaezai rfiS' ^ue^n. 

MENEAAOS. 

4^(ffvyfty noliv r-^vS' , i} &avsTr ^ firj Pavilv; 

OPESTHS. 

PavHV vn aaxmv ksvai/Lup net^aijMxrt. 

MENEAAOS. 

xax ovxi (ptvytig, y^g vneQ/ialaiv oQovg; 


428. Ex aliqaot codd. scribebatiir: rl dgMntg, o ri xa< oaqiig 
tXi‘S thtty Ifioi. Sed Aid. Yen. a. b. et qninqae alii codicei; 8 ti 
xa) aaqtg (IniTv i/ng. Aug. b. o ti Si aatftq f/fi; linttv ftoi. 
In rulgata icriptura requiri mihi ridetur tXOi(. Scholiaaleg: tini ftot 
aatfmg 8 ?;j*if thnXv, xl Sgwntg ovx l&al at Gjx. ov ydp iariv 
ahtwSit TO St/, dXX’ uvtI xov xl ‘Axxixdif. Eadem iterat alina. 
Tum haec legimua: idr ygdcprixai rj x/, o axi'xog ovxtog ' xi Sgu/y- 
xf( fj xl xai autpig tlntTv i'xtig. Scripaerat ille outpug. Boiuo< 
naduB dedit; xl Sgwvxtg, ii' ti aatftg f/ei; ilniiv Iftol. Praeirit 
ti' XI e cod. Leid. Lentingins. Patet non uno modo haec acribi poa- 
ae; aed o ti acriptum ridetur, qnum xai illatum eaaet in reraum. (|uo 
eiecto, ^ Ti repoaui. 

430. Libri in iiaqne Ven. b. iptvytiv, qnod non erat cur Por- 
aonua in mutaret. Notanda duo ^ non ad se inricem relata, 

cuiusmodi exempla attulit Funhhaeneliua in Quaeat. Demoatb. pag. 53. 
aeq. niai aliud quid acripsit Euripidea. Nam ralde inutile eat illnd fj 
fiTj 9artTy, quod ai scripsit, intelligendum eat, ut acholiastea interpre- 
tatur: ^ favere, ^ fitj &avtTv, uXX' ixlqotg xoXaa&ijvai Sr^Xoifixi. 

432. Brunckius ex Par. A. tintgfiaXXaiv. Moac. a. imtg^d- 
Xtax. Ceteri libri vntgfiaXtSv. Argute Matthiae probarit vntgjSdX- 
Xioy, quia quia, ut ait, non priua vntg^aXXli yr^g Sgovg et deinde 
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0PESTH2. 

xvxX(p yttQ dhaaofit&a nayx<i^otg UnXoti. 

MENEAA02. 

Idicf nqhg ix&Qoiv, ^ n^og Agyaiag 

0PE2TH2. 

ndviuiv TiQog aarivy, cog &dv( 0 ‘ ftQUXvg X6yoi 435 

MENEAAOS. 

w fifXeog, Tfxtig SvfupoQag n^og xovaxctTor. 

0PEZTH2. 

tlg o* ilnlg ff *fifj xaratfvydg tyti xaxdiv. 

«ilii’ a&liaig nftdaaovaiv evzvxTjg fiohhv 

fxttddog (fiXoiai oolai a^g avnQa^iag, 

xal /biTj (lovog r.o xQ^tftov dnoXa(ian' i'xf, 440 

«ilii* avTild'Cov xal novuiv iv z(p fu^ai, 

xd^izag TTazfjwag IxzLywv tlg ovg at dti. 

oyofia yd^, tQyoy J’ ovx i'xovaiy ol (pUot 

oi ^rj 'ni xal zaig avfupoffalg oyztg tpLloi. 


qtvyn, sed qui qivyn, eodem tempore imp^uXXti ogovf, non 
cogitans, si vntgfiaXwf legitur, hoc dici; cur non extulat, superatu 
finibus i 

434. Aid. et quidam alii libri rrpo; 'Aqytlaq yJ^ovLq. Pleriqne 
codd. y,ig6g. 

436. Aid. et pauci, ut ridetur, codd. fiq Tovaymov. Plerique 
rrpdf TovoyuTOv. 

440. Speciosum est, quod ex tribus codd. dedit Boissonadus fi6- 
vor. Sic certe Taur. Aug. b. Scboliasles cum ceteris libris ffovoq^ 
quod intelligct recte se habere, qui cogitaverit in sequentibus hanc la- 
tere sententiam; aXXa yaQt%ov oJq ai StT, fiijiyiov xoi twv Ttoriur, 

4-44. Legebatur; oi fitj 'ni satat avfiqopitig ovsig tplXoi. 
Codd. fere omnes raig. Quare xal inserui. 
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XOPOZ. 

44^xcil fU(V yt^oyxi a/ullazai noHi 

o JSjiaQTiaTtjg TvvSd^xuig, fuldjiinenXog 
xovQft Tt &vyax(}6g mv&tjiui} xexaQjuevog. 

OPEXTHX. 

dnwloutjy, MeyeXas' TvySd{)ewg Ms 
axHxti 7i(/og Tif.iag, ov fiaXiax aWoog fi h'xti 
450 ofifiax il&tiv xoiaiv t^eiQyaafuyoig. 
xai yaQ fi fi^pti^/e ftixfjov dvxa, noXXd dt 
<piXi]uax i^inXrjae, xov Idyafitftyoyog 
naW' dyxaXaiat m^uptQoiy, Arida &' afia, 
xifiuiyxi fi ovdtr ?iaaoy t] JtogxoQuy 
455 o7s, fl) xdlatya xagdia rfjvy^ c’ ifiT], 
dmdiox' dftoifidg ov xaldg. xiva ax6xoy 
Xd(iuj Tjffogidmp ; , ndioy imngoa&sv vs(pos 
fXdufiaij yeQoyxog ofifidxcoy (ptvytoy xoQag; 

TYNAAPEns. 

FIov, Tiov 0-vyaxQog xr^g ffifjg i'd(o noatv, 

460 2V/f rf Attov; tm ya^ x(u KXvxaifiyiiax^ag xd(f(o 
Xodg xtofitvog ixXvov cjg dg NavnXLay 
7]XQi avv dXoxtp noXvexfjg acacoafuvog. 
dytrt fit' Tipbg yccQ dt^idy avxov &tXoi 
<ndg dandaaaiXat, ;f(iov<o>' dgidwy tplXoy. 

MENEAA02. 

465 to nptajiv, ;ijatpf, Zrivog bfioltxx^ov xdpa. 


450. Mulli codil. xofaiy fpiaQxrifitvoig. 

457. Seidierus ad Elecir. 541. scribeDdum putabat fiiiXu), contra 
quem vulgatam defendit Matlbiae. 

459. Flor. 33. nov jijg &vyarp6g, 

462. Aid. et ^auci codd. f/xn. 

465. Libri; tu nQ^ofiv /arpt. Pononus, quod Tyndarus re- 
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TYNJAPEil^. 

w /«tpfi xat av, Mevaltcag, xtiStv/x Ijnov. 
i'a- 10 fiaXXov tog xaxor iv firj tldavai. 

6 jUTjz^oapovTTjg ode tiqo dco^dicoy d^dxcov 
axiX[iu voawdeig aarpandg, aztytjju' l/ttov. 

MeveXae, n^ogcp&tyyei viv, dvoatov xd()a; 470 

MENEAA02:. 

ii yd(>; (fiXov fioi naxftog taxiv exyovog. 

TYNAAPE£IS. 

Xfivov yaQ ode niq)t>xe, roiovxog yeyoig; 

MENEAA02:. 

niepvxev' el de dvgrvx^^, rifiijxeog. 

TYNAAPEilS. 

/3e(3aQl3d(ftt}aai x 9 ^^‘og wv iv (ia^fid^oig. 

MENEAA02. 

‘EXX7]Vixdv 101 10 V oju^o&ev rifidv aei. 475 

TYNAAPEnS. 

xal luiv v6^(ov ye jnfj TifJoxtQOV elvai &eXeiv. 


■pondeat w xul ov ) «cripsit (i jfU-tQt ngiofiv. Hoc «i in li- 

bris legcrclur, laudarem al quod nunc libri habent reposuisset. Notari 
parem Bentleii in Terentio errorem in Opusc. vol. II. p. 283. seqq. 

469. AoTQunal de fulgore oculorum dictae. *l)raconeiu eucat, 
quod serpentes qnum nascuntur rupto corpore matrem necent. 

470. Sciioliastes aliam lectionem, &Kd9uQToy xcigu, memorat, 

quae quod et numeris deterior est, et ambiguitatem habet, quasi non- 
dum expiatum significans, nihil putanda est nisi interpretis alicuius ad- 
notatio esse. ^ ^ ^ ^ 

474. In Veti. a. ad h adnolatuni yp. af EXXadog, 
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MENEAAOS. 

nat' rov^ aydyxT}? (fovXoy iffr' iy rolg acxpdtg. 
TYNJAPE£l:S. 

xtxTT}a6 vvy av rotri , tyu} d' ov m^oonai. 

MENEAAOS. 

uQyij yuQ dua aov xal ro y^pag ov ao(f6r. 

TYNJAPEnS. 

4807r(>o<; roySe aocpiag rig dy dyaty fjxoi mQi; 
fl rd xaXd naai (pavega xat rd fiT} xaXd, 
rovTOV Ttg dySgdty lytvtx' davvtxixntgog, 
ogxig rd fitv SLxaiov otx iaxetparo, 
ovJT TiX&fy ini rdv xoivdv 'EXX^vvav v6ftov; 
4%f7Tft ydg i^tnvtvatv Aya^u^voiv (iiov, 
nXxjytlg &vyarQog r^g iutjg vnal xdga, 
aiayiOroy igyoy, ov ydg alyxaut nort, 

XQTjy nvxdy ini&elyai fiiy atuaxog dixrjy 
daiay Siwxoyx’ , ixftaXtXy re Sutfidroiv 
4!K) ,«»?Tf'pa • rd au>(pg6y t’ iXajisy ay rijg avfupogag, 


480. Libri ploriqtie: TiQog rSvd' dywv r/g aotf/ag fjxti nlgt; 
In Mote. d. uv ante aotplag fuit, quod erasum est Ang. d. xtirai. 
adseripto yp. jjxii, Harn. >;xti, adscriplo xiTtat. Emendavit versum 
Porsoniis. 

480. Vulgo: n\riyt)g Svyaxphg T^g iyi^g VTttp xdpa. Ven. a. 
cum multis aliis codd. i^g ift^g itryarpog. Non tam nlijytig cum 
genitivo, quam vnip xdpa offensui est, ad quod defendendam si quit 
adhibere voluerit illa apud Aescliyinm Clioepb. 424. inufTtfvupotpt- 
/Sq Xtpog ipiyftaxa uxw&tv dvtxa^tv, meminerit velim aliud esse, 
quum describitur factum, aliud quum praetereundo commemoratur. Hinc 
vnal reposui. Poterat etiam scribere: xdpa 9vyaxp6g rijg Ift^g 
nXtjytig vno, 

489. Ms. Saogerinanense dttuxiix t’. 

490. \ulgo: id a(o<ppdx t’ dy xijg avfKfopdg. Ang. d. 

Cant. dvTi pro dv rijg. in Flor. 2. dyxl in a» r^g mutatum. M. 
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xai rov vofiov t’ Sv ei^ex’ ivatftris t’ Sv r\r. 
vvv J’ flg ivv airrov daifiov' Tji,&e 
xaxfjV yag avxiiv ivSixtns fiyovfitvog, 
avTos xaxiwv fitirig" iyivero xxavtiv. 

Ig^aoftai dt, MtvfXtwg, xoaovde at' 495 

fl t6v3' ajioxxfivtitv bftoXtxxQog yvvri, 

yrd) JovSt naig av firfitg' avranoxxtvii, 

xamiS-' 6 Xfivov ytvofitvog (p6v(p (fovov 

Xvati, mgag drj udi xaxd/y Tigo/^rjatrcu ; 

xaXdig t&tvxo ravra nartgtg ol ndXai' 500 


dnl rr/g ovfxfopag. Portunus, qui et dyri et ukti r^g per se pro- 
bum indicavit, rijg avfifogSg pro u>T( rq; avftifogug videtur dictum 
putasse. Scfaoliastes: rh atZipgdv x' &v i'Xafit. xai aiofporoig 
xal iyttgaxug ifiiXXi xd t^g avfi<pop5g xiftapiiit&ai, t) ouifpoy 
iJni x6 (tixptoy, ovfiqtopdy di xf/y xifuaplay, iXdfjfiaxt ^Tifiui- 
aag aviijy. yixptarx/pa ydp avxTi fj xtfimgia xov Suvutov, Sic 
etiam alius scfaoliastes intellexit; quod apertnm est admilti non posse. 
Alius antem ad v. 486. xal ovtatg £y, <fr,al, xov xaxov x6 aw- 
(fgoy iniXi^axo ditixuv , xai xfjy npfnovaay xifitogiay dnr,xr;aty 
uv IxfiaXwy xrjy yr^xiga xai v6(iu> Ti(t9ug/j~iv {(fahtxo. Id non 
mapis potest probari. Matthiae parum eleganter coniecit To aiaqgdy 
x' uy iXufl’ dyxi av/.iqogug, Tli. Bergkius in Diurnis antiquariis a. 
1635. n. 118. p. 947. iXafl' iiy drti vel VXufiiy dyxi avfiqogag, 
quorum prius invenustum est, alterum ferri potest, eoque facilius, quod 
&y in sequente versu est. Scfaoliaslas patet xr^g avyjogug legisse, 
quod ego quidem, nt Porsnnus, idem significare quod uiTi xr^g avfi- 
qogag puto. Nam hoc xt^g ai'fiqogug non potest aliud quam hunc 
ipsum miserum statum designare, in quo nunc est Orestes, pro quo 
ille, si matri non necem intulisset, moderationis laudem esset adeptus. 
Ne Homerica illa memtrem, /_gvaby ^^Xt^uydgoio diity^iirog, et tj 
^gvaoy qf).ov dvdgbg Idf^axo xifir.trxn, nia^is convenit illud Ae- 
schvii in Agam. 358. noXXoiy ydg laOXiuy rt^yd' byiiOiy tiXiqiqv. 
Ac nescio an huc trabi possit vr.vatum illud Sophoclis in Trach. 330. 
giijdf Jipdf xaxotg xoig olat Xvtixjy ngog y‘ iftov Xtnr;g Xcl/fot. 
Nam quum rogasset Iolen Deianira ut diceret quae esset, illamque au- 
disset obstinatam tacere, recte videtur dicere, nolle se ad captivitatis 
mala etiam hoc ei accedere, ut pro dolore, in quo sit propter infortu- 
nium snum, aliuni capiat dolorem, si edisserat caussas doloris. Id est 
enim dolorem cum dolare commutare. 

494. Vnigo: xaxlotv iyiytxo ftqxlga xxayiov, II. L. Aug. b. 
Mose. d. yfytxo. Emendavit Potsonus. 


Digilized by Googie 



58 


tls ofiiidjwy jitiv o\f)iv ovx euoy ntfjdv, 
ov^ tls dndyrqju, ogris odu i'xv}y xvQOi, 
(pvyalai cT oaiovy, avxanoxttiysiy dt uri- 
dfl yccQ tls iutlV iyeiead^ai tpovov, 

505 To Xoia&iov /ulua/ua Xauftdvcav 

iyu) 3t fuaw fitv yvyalxas ayoaiovg, 
TiQWTTjV de dv^arep', rj noaiy xaxfxxaytv' 
'EXtyrjy re rijy ai]V aXo/oy oimort alytato, 
ovd' dy nQOstinoifi' ' ovde Gt tf}Xc5, xaxtjs 
HQyvyaixbg iX&6y&' ovyex' is Troias mSov. 
dfwy(S d‘ , oaoyjitQ dvyazos tljui, xcu yofito, 
To S7]()iu)des ToiiTO xal fuaKpoyoy 
navcay, b xai ytjy xai noXeis oXXva' dei. 
inei TtV’ ft/fg, tu rdXas, ^vyiiy xoxe 
515 oV liijiaXXe ftaaxby Ixexevovad Ge 
H^xxiq; iyih fiiv ovx Iduty xctxtX xaxd, 


502. Vulgo Kvptf. N.FIor.l0.21.Taur. Wn.a.xrpor, qiiao vera scri- 
ptura videtur. Gravi paralogisuio Scbaeferus, infelix fere ubi rationa- 
lem philologiam attingebat, care, inquit, probes: lex enim illa in perpe- 
tuum valuit, non tantum quo tempore ti^ivxo javxu naxigts ol nuXai. 

503. Vulgo walovy, Kingius restituit oatovy. Ueinde pro vul- 
gato ayianoxttTyat recte plerique et optimi codd. urTanoxrtfVer»’. 

504. Pleriquc libri e/ueXilev t^ioSni, Sed vetus interpres et 
Flor. 18. 21. VfuXX' lytita9ut. Pro vulgato qf/drqj autem liber P. 
Paris. A. Flor. 2. 25. 33. Mose. a. (fovov, cui in Flor. 33. super- 
scriptum tu. Hoc non spernendum recte iudicarit Matthiae. Non est 
autem verbum cum genitivo constructum, sed intelligitur d/x/; (fovov. 
Fortasse sic legit etiam ille scboliastes qui adnotavit: itoXov yag S 
uOTtpo; unixtno h fita^ai, r^yovy i'yoxo{ tlvaf rov (poviv^^vat. 

505. Taur. Ilavn. Ven. a. b. Aug. d. /igog, 

507. Taur. Aug. d. Havn. xaiixiuviv, ut videantur quidam le- 
gisse 7] xatixTuviv noaty. 

508. Vulgo 'EXiytiv di. Par. A. Flor. 10. 33. Aug. d. recte 

'EXiyrjV Tf. 

514. Viet, w ToXav. 

515. Conferri potest Aeschylus in Cboepb. 896. Fortasse uter- 
que poeta hoc er aliquo cyclico sumpsit. 
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3ax(fvots h<p&ttXftbv tTcrr^xm rdia!;. 

fv ^ ovv kbyoiat rolg f/ubis o/tio^^o&il- 

fiiOfl ah TiQog &twv xal xivtig firjrpbg ifixag, 

fxavLaig dkaivtov xal (pu/Sotg. ri fiaQxvgwy 520 

alXiOV dxovtiv dtX fi , ii y tlgoQav naQa; 

wg ovv av fWfig, Mevikewg, xolaiv &totg 

/afj TXQaaa' ivavxi, w(ptlHV xoinov &t).(av‘ 

i'a (T vn aaxctiv xaxa(povsv9i]vai mx^oig. 


517. Pro xdXag SI. B. y6oi( ei Hecubae v. 434. 

518. Libri ev ovy. Seosit Schaefenis pariiculam desiderari, sed 
Dun recte cooiecit IV y' ovv. Requirimus bic d* ovv. 

519. Vulgo fuafi yi. Porsonus ^ 10(1 T(. Sed quum ftiatT 

ngiig &tuiv et rlyug ftrjrgbg d/xag magis eerbis quam re diretsa 
sint, multo potior est scriptura quam N. praebet fitau av. 

523. Aid. et pleriquc codd. ac scholiastcs Apollonii ad II. 253. 
fitj npuoo’ lyavrC, dxfiXuy rovToy &/Xioy. SIosc. a. Aug. d. 
Havn. iyavrlu t<mov. Aliquot alii dcpiXttv avrSv. 

524. Libri: la d’ un’ aarwy xaTU(poyfv9Tjvat nhgoig, ^ ftfj 
‘nl fiant ^na^TtuxtSog y9oy6g. Quos versus Brunckius, quia infra 
▼. 612. 613. redeant, ut illinc retractos, eiecit, Porsonus autem utro* 
que luco genuinos putavit, nisi simul duo qui hic praecedunt deleantur: 
quod ille quomodo dicere potuerit, fateor me non intelligere. Nam quod 
Tvndarus dicit, ag otv dv fid§g, quum aperte significet ilaqrue u( 
tcias quid ego senltam, satis ea sententia declarabitur his: Tof; &toTg 
fii) Ttgdaa' tvayxlu. Brunckium quidem temere indicasse ostendit 
versus 551. i(f' oTg d* dniiXtTg <ug mTpat&rjrni fit 6ti. Quod ne 
Porsonus quidem, nec magis Schaeferus videtur animadvertisse, qui se 
plane assentiri Porsono hoc argumento professus est, quod senex Me- 
nelaum non potuerit graviore comminatione terrere, quam interdicendo 
terra Spartana, si Oresten adiuvaret: quam comminationem aptissime 
snmmaqiie ad permovendum vi iisdem verbis geminari. Hoc vero ille 
indicavit perrersissime. Nam quia ista gravissima est comminatio, ad- 
hiberi debuit eo loco, quo res in summum discrimen adducta est, non 
illo, ubi Menelaus etiam sine illa comminatione videbatur sola pondera- 
tione iuslitiae in sententiam coni^essurus esse Tyndari. Quo loco ai 
eum Tvndarus terrae Spari, anae interdictione terret, infra, ubi maxime 
opus erit argumento cui ille resistere nequeat, nihil habebit qnod for- 
6us sil: ita ut, si repetat quae iam dicta erant, parum efficax et in- 
utilis potius atque inepta sit iteratio minarum, quibus prius ille non 
flierat permotus. Quod si hic ineptae sunt istae minae, lapidationis au- 
tem mentio non potest abesse, apertum est posteriorem horum versuum, 
quod infra cnm priore roniuncliis legitur, hic in margine adscriptniii 
esse, atque ita deinde esse textui illatum. Itaque hunc solum delevi. 
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525 i9^t;yaT/yp S' i fit] &ayova’ tn^aitv ivStxw 
aXV ov/l ngos toC(T tlxbg fjv avrtjv S^avtly. 
tyuj St TakXa fiaxagiog nitpvx avr]^, 

7ti.^v tlg &vyartQag' rovio S' ovx evSaifwyui. 

XOPOS. 

^/yicoTos offTig eirtvxT]aev tlg Ttxva, 

530 xot fiTj ^niarifiovg ^vtupoQag lxTT]aaxo. 

OPE2THS. 

ut ysQov, lyvi toi n^bg as Ssifudvo) ktystv, 
onov ys fiillu) a^y ri Xvnriasiy (pgtya. 
iytpS' • ayoaiog slfu, fitjztQa xxayu>v. 


525. OmitluBt 6' Flur. 6. 9. 17. 18. 31. Moic. d. Aug. b. c. 

528. L. Tiiiji' y’. ^ 

529. Vulgo r/vivxr,atv. Plerique rodd. tviv^r/Oty. V'en. a. tv- 
Tvxtjxtv, nescio an recte. Apud Stobaeum LXXV. 10. Diogenis no- 
mine adseripto legitur: t^r^Xunog, ugug tvjv)]r,aty iv xixvotg, xaX 
fifj 'nia^yoig ovfupoQati lidvpno. 

532. Vulgo ; onoti at ft^XXot ativ ti Xvtnjatix ifg^ya, H. M. 
R. onov yi. Itaque Musgrarins recte iudicarit scribendum esse: onov 
yi fi{XXo> at]v ti Xvnijatty (pgha, Porsonus quum rulgatam hoc 
Sophocleo in Ai. 1147. defendi putaret: ovto) Si xal ai xai to 
abv Xufigov atofia afiixgov viqovf Tuy' uv tig Ixnvtvaag fit- 
yag /jtftiiv xaTaa/iiaiit Ttjy noXXijy fior/X, non repularit hanc ira 
commoli orationem esse. Vide quae disi in dissertatione de ellipsi et 
pleonasmo p. 203. sire in Upusc. rol. I. p. 224. Ea in mente ha- 
bens Schaefenis, non libero a cupiditate animo aptissime a Porsono ci- 
tata esse Sophoclis rerba dixit, qg{ya hic non simpliciter animum, sed 
pectus commotum et ira tumens interpretans, atque adeo et T< in Mus- 
grarii emendatione misere languere, nec huc loco aptum rideri fin- 
gens. Ad Xvnr/atty in Mose. a. Aug. d. adseriptum yg. Xvnijaai, 
quod nescio an ab Atticistis sit in XvnriOiiy mutatum. De aoristi in- 
finitiro cum yiXXtty cuniuncto qui dixerint, memorarit Matthiae. 

533. Vulgo: lytb 6’ ayoaiog tlfti. In altero Regio ad d’ su- 
perscriptum fi{y, quo scboliastae in explicandis his rerbis utuntur. Aug. c. 
iyui fiiy d’. Guelf. iyw d’ ayoaiog fiiy itfii. Ut defendi possit 
iyiit d/, tamen parum apte posita est particula, quum praecesserit iyw 
TOi. Scilicet nihil est hoc iyib d’ quam depraratio genuinae scriptu- 
r.te lytpd'. Id est enim cuncedeulis. Vulgatam luenti proderit Med. 526. 
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oaiog y' trtQov ovofia, rificjftwv naT()i. 

amX&tTui di] joig Xoyoiaiv exTiodwv 535 

t6 yijQag fjfiiv rb aov, o fi ixnX^aati Xbyov, 

xal xaiX' bdby ilui’ vvv de o/ji' xa^(im TQiya. 

xi XfffjV /ue dff&aai] dvo ydg avxi&eg dvoXv 

naxr]() juev itpvxevaiv jux, or\ (T ixtxxe nalg, 

xb ane\)u a^ov^' wg 7ia()aXa(iova' aXXov nd(}a- 540 

avev de naxgbg xexvov ovx ehj nox' dv, 

eXoyiadfiTjV ovv x(p yevovg apyriyexr] 

^dXXov fi' djuirvai xijg vnoaxdarjg xgoepdg' 

T] aij de &vydxr]Q, fi7]xep aldovfiai Xeyeiv, 

Idioiaiv vfxevaioiai xovyl avi(fQoaiv 545 

elg dxdpbg /jet Xexxft' • eftambv, Xeyio 
xax(Sg lxeiv7[y, i^e^ui' Xe§io d' oiuog. 
jHyia&og rjv i x^nxbg ev dofioig noaig. 
xovxov xaxexieiv' , em d" edvaa fir^ieffa, 

534. Flor. 10. 25. 33. Ven. a. b. Zatog 6’ Tuqo*. 

536. Vulgo: o fi' ixnXijcati Xoyov. Aak. 1. Mose. a. Aug. b. 
Flor. 17. 34. pro Xoyov. Thouias M. p. 156, 6. o fi' ix- 

nX^oati <p6(iov , quod MaUhiae scriptum couiecit pro eo quod apud 
scholiaslam est: i^iatJjai, ixfidXXtt ftita <f>6(iov. Idem ex iolerpre- 
latione ortum putat X6yov. At quum glossema sit in Guelf. Xoyi- 
Ofiov, scholiastes autem ad t. 537. interpretetur o fU xo)Xvit tov X/- 
ytix, non minus probabiliter etiam X(ynv pro interpretatione haberi po> 
test. Aug. d. Xoyovg per compendium quo ov; significatur: sed in eo- 
dem glossema; ontg xal ix/iaXXti anb tov. 

539. Flor. 10. omittit fiiv, si Iffhvaix fit scribatur, recte; 
certe Viet, ifflxtvaiv. Flor. 25. yag pro fiiv. 

540. Vulgo; Totmifffi' Spovpa napaXa^ovo' SXXov napo. Non 
convenit simplici raliocinatioDi haec figura prosopopoeiae. Quare agovp' 
wg scripsi. Metaphrastes : q oq Si naig iytwrfatv, aig SgovQu to 
anigfta nag' aXXov Xafiovaa. Praeivit Aeschylus Eum. 661. seqq. 
cui non potuit obiici illud, Sxtv Si fiTjtgog nwg, xaSagfi EvginiSi]; 
de quo dixerunt Porsonns et Matihiae. 

545. Flor. 17. 34. Aug. b. Ven. otS^l pro xovffl, 

547. Rarius sic t^tgtiv. Sophocles EI. 061. TOiavxd TOi vd> 
nag Tig i^ipti Pqotw*. 

549. Vulgo fiTfTigt. Taur. Aug. b. c. Havn. Viet. firfTtga, quod 
Bronchius restituit. Unus scholiastanun non recte rem narrare Ore- 
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bMayoata jiuv d^wy, ai.la Tiuca{tuiy naxQi. 
i(f' ols (J'* aneiXtlg tag nsrQW&ijycd <T«, 
axovaoy wg anaaav 'EXXaS' uxftXw' 
tl ya() Ywcuxtg slg rotT i\iovaiv S-Qaaovg, 
(iyi^Qag (povevtiv, xatatpvyag noiovfitycu 
555 flg xtxya, fiaaxolg xov iktoy SxiQMfievcu, 
na^ ovdev avtaXg fjy &y olXwai noaeig 
InixXrijx ixovaaig o xi rvxoi. d^aaag (T iyu> 
ddy' , cog av xofimig, tovJ’ inavaa xov vofioy. 
/iiavav di iydixmg djivaktaa, 

^GOfjxtg jux&‘ onXoov ayiJp’ anovx' ix diofiaxarv 
ndarjg VTiig yi]g ^EXXadog axQaxr]kdzr}y 
TiQovduiXE, xovx iaaya' axriQCCiov Xsx^g' 
imi d' a/iaproOa’ jja&ex’, oi>x (tvxrj dixt]v 
imSxjxev, aii’ wg fifj dixTjv doix] noati, 
b6b il^TjfUcoas naxf(}a xdmxxHv' iuuv. 

TiQog &fuiv, iv ov xaX(u fiiv (juvi^a^y &fwv, 
(fovov dixd^ojy, tl di drj xd ftijTtQog 
atyiZv inrivovy, xi 1.1 dv id^ad' o xaxSxtvioy; 
ovx ciy fie fiiawv ayexo^tv' ^E^ivvaiv ; 

570^ firjx^ fiiv mi^eiOt avfijuaxoi &tai, 

x(p d' ov 7 id()tiai judXXov Tjdixr]fih'(p ; 

<sv xoi (pvxtvaag &vyctxtg , a» ytQov, xax^v 
djiwXtadg fU' diii xo yaQ xtivrfi &Qdaog 


tten monet, quoniam primo matrem, postea autem mre renienteni Ae- 
gisthum secundum Sophoclem interfecerit. Apud Euripidem seu vera 
seu falsa dicit Orestes, ex re eius est prius interfectum dici Aegislhnm. 
'"Edxiaa non decorum verbum esse observat scholiastes. 

551. Quae de l(p’ olg dneiXtr; scripsit Matthiae, perplexa et 
contorta sunt. Coniungenda iif' olg nnfio9ijvou. Vulgo ^pq. Ple- 
rique codd. dtT. 

560. Aeschylus Eum. 628. ov ydg xi xavxoy, avSga ytvvaToy 
dayitv SiogdoTOig axrjnTgoiOi xifiaX(povtxtyoy, 

572. Es Homeri lliad. V. 875. ut observat scholiastes: aoi 
ndyttg fiaxdfitcda’ aii ydg tixtf Sufgoya xovqi}v. 
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TTcrpog aze^&tig, iysv6fir]r fii^ffoxrdros- 

6()fig ^OdvaatvJs iiXoxoy ■ oi> naxixiavtv blh 

TriXtuaxos’ ov y^Q imyd/tst noati noaiv, 

/iitvei S' iy oixuig vytig fvyaaxTjQiov. 

6(>rtff '^n6ll(0 d', off fuaofMfdXovg tifpag 
vaivav (^QOtdlai azofta vffiH aacftoxaTov, 

(u miS^ojuea&a ndvS-' oa dv xtivog Ityr) • 5S0 

xovxip m&o/Lisyog xxjv xtxovaav exxayoy. 
ixtivoy ijyilad-^ d.v6aiov xal xxtiyexe- 
ixflyog tj/uoqx', ovx fyd. xi XQijy ut d()dy; 

^ ovx a^ioxQtoig 6 &tog dympt^oyxL /tioi 

/uiaafia Xvaai; udi xig otry tx' S.y (fvyoi, 5S5 

el fiij 6 xeXevaag ^vatxai fit ftt] &aytty; 


575. Vulgo: opotf ‘OSvaoitos aXo/^ov; ov xartmavi TjjAt^a- 
Xog, Et sic interpungunt Tar. A. atjue alter Regius ac scbuliasles. 
Quare Brunckius non male scripsit ov viv txxavt, praesertim quum 
alter ille Regius ovx anfxravt, Aug. c. autem otx Vxxaxf praebeat. 
Novissimi editores cum Musgrario ; OQfig; 'OJvaa^wf aXo^ov ov xa- 
ilxxavt. Veram esse antiquam interpunctionem, nisi quod interrogatione 
non opus est, v. 578. ostendit. Nec profecto aptum hic 6p»(; 

578. Vulgo: OQug d’ 'AnoXXwv', of. Omittunt <J* Regii duo 
Brunckii, Flor. 6. 9. 17. 18. 21. 34. Aug. b. c, Ven. a. b. Porso- 
nus vero, quod nec dativi iota recte elidatur, accusativus autem Atticis 
lAnoXXo) sit, scripsit: ogug; 'AnoXXtvv o( yiaofiqdXovg lilpu;. At- 
que ATtoXXwv habent I. N. et, si quidem accurate cum ed. Musgravii 
collati sunt, de quo vehementer dubito, Florentini omnes. Sane, si 
V. 575. oQug; scriberetur, non potuit hic op«; d’; admitti, quia ogag 
et OQ^( non possunt inter se opponi, nec sine Si scribi ogag; quia 
hic ista quaestio etiam magis inepta est quam v. 575. Recte tamen 
vetus scriptura Si servat, modo id suo loco restituatur: oq 5( AnSXXto d’. 

579. Vulgo: aiSfta aaiflmuxov v(ytt. Plerique codd. me- 
liore positu: OTOfxa vifjfi oa(piaiaxov. Clemens Alex, in Protrept. 
p. 65. aSert: og (uaofupaXovg VSgag yaiii fiQOTOtai oxdjua vfywv 
aacfiaraja, 

581. Clemens I, r. qui versus 581 — 584, omissis tantum xi 
Xffiy yi Sgay affert, Xfiy(j) nitXoyivog, quod Porsonus recepisset, si 
nnus codex accessisset. Bonum factum, quod nullus accessit. 

586. Libri omnes ti yr o xiXtvaag, quod recte revocasse Bois- 
sonadum arbitror, postquam Brunckius ex Marklandi coniectura pessime 
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<Uil’ ius fttv ovx tv ftTj Ity' eipyaatai xadt, 
ijiuy Je Toiii d{fdaaaiv ovx (v^aifiovutg. 
ydfioi oaois fitv tv xa&taxdoiv jiQoxtZv, 
b^^iaxaQiog alujy olg de /xi] ninxovaiv tv, 
xd tvdov elai xd xe &vga^6 dvgxvxttg. 

xopoi:. 

aet ywaixeg tfmoddiv xaig ivu(po(foug 
iifvaav dyJfnuy n^dg x6 dvgxtpioxepoy. 

TYNJAPE£12. 

imi &Qaavyti xovx vmaxtkXti loytp, 
bdbotkco djueifiei /x digxs jx uXyTflai (p{ftya, 
jxalXoy /x' di'dgeig ini aov igeXfhlv tpovov' 
xaXby ndptftyuy d' airch SxjOOfiai nuyvoy 
wy ovytx' rjXtXoy, &vyaxQl xoafvqau}y xdq>oy. 
ftoXwy yb(f ilg ixxXijXoy Aqytiwv byXoy 


tl juij ovyxiXfvoug dederat, Porsonus auleiii deleverat articulum, ut 6 
9(6g repeteretur ix xoivov, quod est durissimum. Non rideo ego quid 
obstet, quo minus ftfj o eodem modo quo fif) adixtTv, fiij afitXtiv et 
similia, coalescere potuerint. 

589. Flor. 2. oaoi. Flor. 25. xad-taxuiai. 

590. Flor. 10. nlnxioaiv. • 

591. H. R. Flor. 2. dt';rv;|r^. Aristides ad Leplinem T. II. 
p. 656. ed. Lips. ugntQ ai f.trj jiovXoixitiax IxtlxMX xd T* tx- 
doeTct Tt &vgul^i (Jtr?Tt>/tr, ubi cod. Ven. ivgjvxij- 

593. Vulgo dvgxvxioTi^ov. Aliquot codd. et Stubaeus LXXIII. 
34. dvgxv/iniaTOV. Pauci codd. dvgxfQiaTaTOV, item pauci dvgyt- 
QtOTiQor. Sclioliastae fere Jufrt)//orfpoe legerunt, unus autem dr;- 
/tQlaxaxov, quum reddat per dvgxoXdxaxov. Praetuli drf/fp/mt- 
poe, ut exquisitius. Sic Suidas dvgxtQuaydxwv interpretatur dit’/q- 
ftdx(ov. 

595. Vulgo q.Qlvag. Ven. a. b. cum aliis et optimis codd, (fgiya. 

596. Vulgo avuxfjug. Par. A. Flor. 2. 25. Taur. Ven. a. 
dvd^H(t quod L. Dindoriius recte scripsisse ridetur dxngtig. Sic in 
Oppiani Cyneg. I. 107. hodie legitur dy^i^xv xe qi/fita9ai actira 
potestate. Scriptura variat etiam in Medea v. 107. 

599. Cant. Flor. 2. Taur. et v. 1. Flor. 6. X^^pOK pro vulgato 
o/lor. Contra in Taur, yg. o/Xov. 
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ixovaay ovx axovoay iniaeiam noXiv 600 

aol afi t’ addipi], Xevaiuov ^ovvai (fixTjV. 

fiakXov ixeivTj aov &avHv iai' a^ia, 

i) t/) TBXovarj <f Tiyfjiuia' , flg ovg ati 

ntfinovaa fiv&ovs ini to dviixivtattQov , 

oyttQaz’ ayyilXovcJa rayafitfiyoyoS) 605 

xal Tovd^ o fuai]atiay Alyia&ov Xiyos 

ol vtQxeffot &toi, xal yaQ iy&dd' rjy ntx^oy, 

e'u)s v(ftiif)e dy7](faiaT(p nvQt. 

Meyekae, aol Si tdSe ktyoi S^daui tb nQog' 

il Tovfiby ('x&og iyagi&fitl xfidog t’ ifx6y, 610 

^T} T(pS' dfivytty (puyoy lyavxioy &(oXs‘ 

ia ii' vn daxuiy xaxacpoytvdijyai nixqoig, 

fj /117] 'nlftaiVE ^nagxidxtSog y&oyog. 

roaavx' axovaag iaHi, firjSi Svgatftiig 


600. Par. A. Ixmlaw, adicripin iyaai/ao), quod altemm duo 
Brunckii codices cum Mose. d. Aug. b. c. Gueif. Flor. 6. 9. 18. 21. 
34. habrni. Hrsycbius: Avaatloig, uvttni(9oi(. Flor. 33. intrulao). 
Ceterorum librorum scripturam Brunckio probatam iniaiiao) serrarit 
Porsonus, qui nou sublata post nokiv ioterp auctione dovyai Sixtjy hic 
rarissimo usu ius dare rei reddere significare statuit. Meliorem viam 
quum ostendisset EImsIeius ad lleracl. 852. distingui iubens post afi t’ 
ddiXffj, ut iovyat 6Ur,y esset <o;t{ l^iug Jovyat SixTjy, tamen 
Porsoniim defendendum sibi esse existimavit Sebaeferus eo, quod etiam 
kafitidyny d/xqv de eo qui puniatur dictum siu Id vero aliis demon- 
strare exemplis debebat, quam lectorem ad Baccharum v. 1311. 1326. 
remittendo. Nam quod ibi v. 1311. legitur, di'xqv yuQ a%lay iXdfi- 
fiayiy facillime ad usitatam loquendi rationem revocabitur, si iXafifia- 
vtg scribemus. Alterum autem exemplum, in quo est od( d* t/t( d<- 
xtjp TiaTg Ttatdog, nihil ad probandum valere apertum est. 

602. Libri omnes 9aytty Vox' d$/a. Nihil tribuo Elmsleii ad 
Baccb. 246. decreto, ex quo inania scribendum est. 

607. Horum verborum, xui yctp /y^dd' ^y nixpiy, ineptissi- 
mas interpretationes excogitarunt scholiastae, quorum duo tantum vide- 
runt quae subesset sententii. Eorum alter; iy&dd‘, Ijyovy Iv xot{ 
&yio, alter antem; xai ydp xoig ^dkjt nixpoy qx q ^oi/(/a: in qui- 
bus verbis addidi qx. 

609. Aug. b. d. dpdffO) Si npSg. 

612. Ville ad v. 624. 

Evripidis Oreilei. 5 


Digitized by Google 



66 


615 IX;; naQwaas evat(3t<ni(fove (fiXovs' 

fifias S‘ an dixwv £yete riSyds, npiignoXot. 

OPESTHS. 

artix') a&OQvjScog ovmtoy 'fj/tuy ioyog 
nQog royS' 'ixrfiaiy yfjQas anotpvyuiy xo aoy. 
Mtvtkat, nol aby noS' ini avyvoitf xvxXeis, 
b^dtnXfis fufifiyrjg Simvxovg Ubr bdovg; 

MENEAAOS. 

iaaoy iy Iftaxnt^ ri avyyoovfuyog, 
onoi Tffdntofiai Tijg tvxxis bfirjxayui. 

OPE2THS. 

fiT] yvy nigaiyt xfjy dbxriaiy, aXX' Ifwvg 
Xoyovg oxovaag nQoaS^t, /iovXtvov xoze. • 

MENEAA02. 

625 Xty' • tv yop tJnag, iari <T ov aiyri Xbyov 
xQiiaatoy yiyotr' ay, taxi 9' ov aiyfig X6yog. 

0PE2TH2. 

Xtyotfi &y 7}9 t]. ra fiaxQa xwy afuxQuiy Xoytoy 
ininQoa&ty iari xal aaqnj fiaXXoy xXvtiy. 
ifiol av Twy aujy^ MtytXemg, fi7j9iy diSov, 

630« 9' iXa/itg an69ogj nat^bg i/uov Xafiiby mxQa. 


619. Quidam libri xvxXor;. Iloia uon eat cum scfaoliaatii me- 
taphorice accipiendum, sed putandus Menelaus rere trepidare delibera- 
bundusque huc illuc pedes reilere. 

622. Vulgo onj). Multi codd. onoi, quod tuitus est Elmsleius 
ad Heracl. 595. 

630. Scholiasles; xovtov ^tjdinos oipovaiv o! vnoxpnai 

Tov MtfiXdov aywytuiyTog /u^noTt Xfyii Su na^axa- 
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ov elnov' j(qrmax‘ , r^v Ifi^v 

aoiafjg, antQ fioi (pilTax' iaxl Ttwv l/Mtiv. 

atfixui' Xa(iiiv x(yr\ fi ayrl Toi/^e xov xaxov 

adixoy xi naga aov' xal y«p ‘^yatufjyujv TiaxrjQ 

adixuig a&Qoiaag 'EXkdS' TjXS-' vn 'IXiov, 635 

oi/x i^afiaQXciy avx6g, alX’ dfiuQxiay 

rrjg afjg yvymxbg adixiav x' Iw^tyog. 

f'y fity ToJ’ fifiiy &y&' iybg dovyai as y^ij. 

antSoxo 3^ , (ug XQtj xoTg spiXoiai xovg <piXovg, 

xb 0 co^’ alTjiXwg, aol 7iap' aanid' ixnovvoy, 640 

onwg au xr^y afjy anoXd/ioig ^ydoQoy. 


xn9t]xi^v agyvQiov napa rov narpog ntn/arfviai. tvtJ&tjg Jt 
laxty o ToiavTijg vnox()(ug uvj tXuy fiuv6yivog d yuQ 

fiTiTt IO»’ X/yona ^Jn /uijif ov iaxl %Qu'a, 'latxig ay dyl ii ni- 
ifuvoy IO ytyofuyoy imi 6i inlaxaxai, nn/ixxov xiu vinooov xo 
yiyofitroy, 

632. Nullas liber aoiaiig. Nam etsi fortasse planior rideatur 

oratio, si dicatur, /pr^fiax', f]>' rpvyfjy lyr^v, aioaug, tamen consue- 
verunt Graeci verbum io primaria potius, quam in secundaria sententia 
omittere. Pauca de multis quae congeri possunt exemplis attulerunt 
Porsonus et Schaefeiiis ad r. 1035. Corruptus io hoc genere est 
Thucvdidis locus I. 26. oi 6t 'Emiuyyiot ovdiy avxtSy vn^xovaay. 
uXXu axpaxtvovniv in' avxoig ol KipxvQuTot xtoaugdxoyxu rav- 
aly. Recte sclioliastes xui ixaxQuxivovai xax' avxwy, sentiens 
axQttxn'oi-tJt non posse nisi de Epidamniis dictum esse. Nimirum 

scripserat Thucydides: oi de ‘Eniiufiyioi ovdeV avxwy vixi^xovaay, 
aXAu arpaxftoiaiy In' avxovg' oi di Kipxvgaibi TKraagdxoyxa 
rava/y, ad quae repetendum axgaxxvovaiy. 

633. Scribebatur udixw; cum signo interrogationis. Hypothetice 
talia dici ostendit lleindorfii monilis Matihiae. 

634. Flor. 17. omittit nuxT^Q. Scholiastes, memoriae fortassis 
errore, xnJ ydg ' jlyuyfftvwy dya§. 

635. Vulgo if( "IXioy, Porsonus cum Brnnckio Ig '7Xioy. 
Ang. c. t/X^ty dg '"IXioy. Flor. 10. Taur. Ven. a. b. vn' 'IXtoy. 
Hoc recepi. Fortasse scripserat rjX9ty "IXioy. 

640. .4ld. Briih. 10 awfi' dXtj9wg aot nug' danld' ixnovwy. 
Ex Herragianis videtur propagata esse mala distinctio post aot , quod 
6g9oxovorytyoy esse et sequentibus iungi debebat. Correxit tacite 
Porsonus. 

641. Vulgo dnoXdfirjg. Ms. C. C. C. Aug. b. Brunckius qui- 
que secuti sunt, dnoXdfioig. 

5 * 
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anoTtooy ovv juoi laino rovx' ixxl kaftiuv, 
fiiav noviqaag tjut^ay f]ixwy vntQ 
(TcuTjjptos OToig, fiT) Jeit’ ixjikijoag Ittj. 

645 a d' AviXg ila/Ss aipdyi' i/j^rjg ofioanoffov, 
t(5 a' f/jiy TavS-' * 'E()jLu6yT]y jurj xreTye ov. 
dtt ydtQ a' tuov nQdaaoyrog tug n^daaoi xd vvy 
nXfoy (ptQta&ai, xdfii avyyyMjurjy tytiv- 
ipv/Jjy iftjjy (Jog xip raXainwQ<p naxpl 

6Mxdfir/g dSel(f^g, na(i9^tyov fxaxQoy y^Qoyoy 
&ayu>y yccQ olxoy optpayby Xtixf)va naxQog. 
iptlg, advvarov’ avio rovxo- xoi/g (piXovg 
iy ro7g xaxoTg y^Qj] xoTg (piXoiOty onpiXtlv 
oxay d' 6 dai^vjy tv xi dft (ptXwy; 

655d:pz« yccQ ai/xog 6 ^log uxffXiiy &iXioy. 

(fiXtty ddjua()xa Tiaaiy "EXXrjOiv doxttg' 
xovy imoT()tyu)v ae xovio &u)ntia Xfyw 
xavitjg ixyoiifiai a’, w fiiXiog, ijauiy xaxvby 
tlg oioy j,xar xi dt xaXai7ioi{iily 


642. IntiTpuocliooem Banrnii et aliorum Tavj6, lovl' IxtT 4a> 
/Stor, correxit Malthiae. 

643. Alate Punonus cum Bruockio poft vnif distinxit. Con- 
iuogenda sunt rj/fue inip aainfgiog atiig. 

654. Vulgo et apud Tlioinain M. t/ q^iXwv. Sed t/ dci 
fftkm* Pursonus ex L. et Plutarclio tuI. II. p. 68. E. atque Aristo- 
tele Etli. I.\. 9. 

657. Vat. 1. ad Xlyia: yg. Xoyov. 

658. InierpuDgebalur: xuvTVfi Ixrovftal o’. (S fxiXtog ifXMP 
xuxioy, ilg uuv ijxio; ii' di jaXaiTuogtTy fit dti; Ven. a. yg. ygij. 
Alulla miiliunliir in Imius luci explicatione interpretes. Si diceret Ore- 
stes, quod uni scliuliastaruiu risus est, (/; owy xaxov fjxoj jo lig 
ixtaiuy ngo/iuXXiaUixi ‘EitVrje, offenderet Menelaum. Itaque 
alius; oig diiaiXai xut fifj tlgaxovtaSut: quociiiii congruunt kaec: 
iazi di xui tfiga ixdn/_i] Toviov, ovyumofiiyov loS lavzTjg 
'ixyovfiui Tigog jo Inig yag olxov nayidf IxfTivo) rd- 
de, mu (sic pro tlii scribendum) dig jov JUtytXuov uniarga/ufii- 
vov i/)e ixtoiuy avib( dvgr/ogtay Xiyti, dffn^rf iy<b tlg uiiogov 
ijxtai xuxiiy xai ovx t/at ovdifiiay xuiu<ivyi,y o niiXiv diaXa- 
(iujy, iXugoiyti iuviby xui (pr^af tl dtdoixufuv iby Suyujoy; 
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vniQ yuQ otxov navros ixtitiim rade, 
aj naiQog oftaifie &eit, rov xaxa x^oybg 
&av6vx' axovttv xdde doxti, noxiouxvrjv 
^yjiv V7it^ aov, xal Ityftv 'dycb i/yco. 
xavx' tig xe ddx^va xal yoovg xal avfKpoQag 
ttQXjXa, xdji/jXTjxa xxjv aanrj^iay, 

Sxj^uiy o ndvxtg, xovx iyw ^rjxdi juoyog. 

X0P02. 

xdytu o’ ixyovfiai xal yvyri niQ ova' oinng 
xoig dfo^iyoiaiy w^iXtTv oTog xe d' tl. 

MENEAAO:S. 

'Ogeax' , lyo) xoi aov xaxaidovfiai xd(ja, 
xal ^vfinovJioai aoig xaxolai ftovXofiar 670 

xal XQTj ydg ovxw xuiv bfxaifxovojv xaxd 
ivvexxofiiQtiv, dvvafiiv fjv dtdip &e6g, 

&yriaxovx' dv i] xxtLvovxa xovg ivavtiovg. 

yapifptrf Jit xal (flpitv avayxalwg xa napa rov Jaifioyog. Hic 
igitur interpungebat: t/ J^; xaXatntopiTy fii JiT. Eum audiendum 
fuisse censebat Schaeferus, nnn cogitans, si ea quae vult iste schulia- 
stes coniungantur, inepte mediae sententiae inter]ioni, quod in fine adii-- 
dendura erat, si desperaret exaudiri Orestes. Nam abiecta spe stul- 
tum est absolvere coeptas preces. Verius ille, qui scripsit: xi Ji Jit 
xaXttirtwpity xal xd/jxiiy ifti nrpl xijv d/ijirrv ov yap vnip iftov 
fioyov xal xij( aJiXtf^f noiovfiui xr^y J/riOiv, riil^a vnip 

nayxig xov olxov xal rov yfyovg Tjfiuy. unoduyoyjog yap iftov 
fj ix npoyJyary nuaa ivJaifioyia oi/rfOtiai, dig ov JidJo/or i'/ov- 
au' iSgxi xijg l^r^ftlag xal lig ai nutg xiiyova7;g, inii xov aviov 
yivovg xvyyayiig, ov/ fixxov iftov Jit ai anovJu^iiy omog ao)- 
9ihiy. fj uvttj Tj xujaaxtvf; npdg xo txyovfiui iaxi, xa d' uX- 
Xu Jia ftiaov. Huc enim dicit Orestes: per hane eoniugcm tuam 
oro le, Hei miser, pro tantis in quibus sum malis: sed quid labo- 
rare me opus esi per quem te obsecrem? nam per cunelam domum 
noslram haec oro. 

665. Ven. b. xandxtjaa, 

667. seq. Hoc disUcbon recte lib. P. Flor. 6. 9. Viet, cbore, 
non, ut vulgati, Elertrae tribuunt. 

673. Libri et scholiastae; &y^xoyfa xai xiiiyovxa xovg Irar- 


660 


665 
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t 6 d' av dvyaa&ai n(»(is &suiy rvyjiv 

Q7b^xu) yciff avdifMy av/J^fidycay xeyby ^6(}v 
tyojy, Tioroiai fiv^loig aXutfieyog, 
ajiuxfja §iy ai.xfi Tuiy XeXsinfityoiy (pLXwy. 
fidyij iiiy ovy dy ovy vnefflSakoifit&a 
fltlaoyby ''Agyog- il dt fiaX&axoig Xoyotg 
VHSdvyaLuty , iyTav&' iXnldog ngog^xo/nty. 
afiixQotai ydg rd fuydXa ndug iloi rig dy 
noyoiaiy; dfiaiXtg xat to (iovXea&ai zods. 


zlorg, nisi qund Aug. d. xuiioviag. Vrn. b. autrin xztlvovxu xal 
SyriOxorta. Scilicet quum absurde dicliim esse sentirent if^y^axoria 
xai xTtlvQvxa, unus scholiaslaruiu ad d^vt^axovxu supplet li Jnjntitx, 
alius autem scribit: id dfaaxpiTix/or' taii j«p xxiiroyxu 

xovg Ivuvxiovg xai deij(TXO)'ru. At si sic scripsisset Euripides, non 
suium ambigue locutus esset, quii xxtlyoyju xai 9y/'oxoyxa xovg 
Ivayilovg tiI eum qui etiam si moriendum sit, rei eum qui moriens 
inimicos occidat significare potest, rerum etiam sine caussa statim reui 
atrucissimam posuisset: neque enim continuo interfici inimicos Decesse 
est, quo quis aliquem ab eurum saeritia defendat. Vellem totus ver- 
sus abesset, quem umissum non requireremus. Sed si scriptus ab Eu- 
lipide est, patet propinquas etiam cum iiiorlis periculo tuendos esse dici. 
Itaque veleris scribae errare factum videtur ut &yijaxofxa xai xxtt- 
voyxa pro tfyjjaxoyx’ dy ij xxttvoyxa exaratura sit. Sic demum et- 
iam xiiiyoftu recte dictum est. Nam opem ferendam dicit, si De- 
cesse sit, morienda, aut occidendis inimicis. Itaque boc posui, 

674. Flor. 2. 10. libiT P, et Parisiensium unus apud Musgra- 
vium xou d av dvyaa&ai. Omnes libri npd; &iwy, Porsonus se 
non male nupu scripsisse ait. At ne bona quidem mutatio est, 

quae fit sine caussa. 

075. Ao^v, dicit Matthiae, h. I. neque navim significat, neque 
sceptrum, sed hastam, quam duces gestant: sensus est adsum dux 
sine mititibui. Propior vero haec interpretatio est, quam illae quas 
improbat; sed rectius diiisset hanc esse verborum sententiam: praeler 
meam ipsius non mullam habeo sociam haslam. 

081. Ven. a. b. cum plerisque codd. et vett. edd. afitxgoTai fiiy 
yap TU fuyiiXn nwg t\ot xig dy. Par. A. Flor. 18. omittunt ydp. 
Barnesiiis et Musgravius fti'y eiecerunt. ‘ Brunckius et Porsonus dede- 
runt o/.iixpoTai fiiy yup fttyuXa, Porsonus quum rectius expungi 
articulum dixit, non potuit alias rationes habere, quam usitatae caesu- 
rae neglectionem et quod etiam afUXQOiai articulo caret: quae patet 
quam levia sint. 

082. Hunc versura Brunckius et Porsonus solius Par. A. fide 
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oray yap Sfifios, tls hQyrfy neaviv, 

ojuotoy ui^re 7tv(f xataafiiaai Xafi^ov 

el «r ^avxiog rig avrbg ivTtivovxi fUv 685 

Xai-wv vntixoi, xat^bv tvla(3ov^tvog, 

lOcog ay ixnytvati • btay (5* &yfi nyodg, 

iv^oig ay avtov ^qditog odoy &tl£ig. 

tytaxi S' blxTog, l'yi ds xai Ovfiog /ntyag, 

xaQadoxovvxi xxjjua TifucjTcnov. 690 

iX&u>y d' iyva aoi Tvyddqtaiv ntiqdaofiai 


eiecerunt, quasi non etiam in bono codice aliquando per scribae negli- 
geutiam excidere rersus potuerit. Quod si quis quaerat, quid tandem 
io boc rersu suspectum sit, uihil inveniet aliud quam boc unum voca- 
bulum nivoiaiv. nam quae sequuntur consilio Menelai conveoienlissima 
sunt. Ad illud novowi* scbuliastes adnolarit: afiiXQU dvvdftu 

dlifn).ty thtiTv 0 de Xfytt a yiXQOi g novotg, jtjv ixi^ynav 
jtdtig avil Tq; dvyuftKOf. Poterat sane ouiillere noroiniy, et ne- 
scio an fecerit Euripides. Nam quum Flor. 2. Taur. Ven. a. yag 
post uftadig inserant, suspicio est additum esse noyoiai, quum i‘au 
e.tcidissel , versum autem sic scriptum fuisse: UfiuStg yuQ lau xnl 
jo ^ovXta^ut ToJe. ToSi ponendum iudicavi pro Tudf, quod in li- 
bris est. 

683. Stobaeus XLVI. 5. qui hunc et quinque sequentes versus 
aCTert: orav }'up bgyfj dq.i/o; ilg 9v/.toy ntatj, 

684. Aid. et aliquot codd. ofioiog, ceteri cnm Siobaeo oyotoy, 
atque hic quidem deinde atgnig nZg. Pro hlfigoy Ven. b. />/}'«. 

685. Aid. Par. A. Mose. d. tl d’ fjirv/ing Tig uvxip lytiivov- 
ri,- Aug. b. aviw y' hnuvoyxi. Ask. 1. Florentini omnes praeter 21. 
Aug. c. et a prima manu Gueif. t<; uviog. Stobaeus, Taur. Veo. a. 
b. Vici, et e correctione Flor. 21. Ti; uviuv. Valebenarius in Diatr. 
p. 234. t!; avxoy iyxthoyxt fxly. Porsonns cnm lirunckio aixtu 
Tif iyxfiroyxt fi(y. Elmsleius ad Ipli. Taur. 930. T<; uvxby h- 
xtlyovxu ^iiy, ut hi sint accusativi absoluti, quod fieri non posse recte 
monet Matthiae. Huic qrn/prro; tic uvxig probanti assentior, non item 
id lua tponle interpretanti. Nam sententia haec est; ipte ti leniter 
eedax, talem etiam populum inveniei. 

686. Stobaeus inoixo pro vniixoi. 

687. Flor. 2. 25. Slobaeos Ixnytvaii'. Ceteri fere Ixnytv- 
otuy. 

688. Porsonus Brunckii nt solebat auctoritatem secutus 

ex illius coniectura posuit. Schaefems, si quid mutandum esset, male- 
bat 9iXoie. 

691. Aid. tX9fby di Tvyddgtw t* aoi. Flor. 2. I. TvyJd- 
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noUy Tt miaai xiy Xiav x(fFja&at xaXwg. 
xal vaus ya(} iyxa&eXaa n(foe (iiav nodi 
ijiaiptv, iazT) d' av&ig, fjy noda. 

tiQbfiiatX yd(i 6 &tbg rdg &yay nQoS-v/iiag, 
iiiaovai d' aaxoL' dsX di fi, ovx dkiM>g 
aui^Biy as aocpiq, /ht] (iiq xwv x()siaa6y(oy. 
dlxij di a^ ovx dy, fj av do^d^sig Xacog, 
asuaaifi dy ov yap ^qdioy koyxn 
^QfiaTJjaal x^onaia xujy xaxuiy, a aoi nuQO. 

ov yaQ nox' ’^pyoi/g y' tysx' ay slg xb fiak&axby 


puti fTot' Ti. Atque etiam Moic, a. aoi Jt, Porsonui cum Brunekio 
Tvvddgtwy ji aoi. In Taur. et Ven. a, adscriptum ; yp. lX9wy 6‘ 
iyii aoi TvySugtwv nugdaoftai. Hoc recepi. Nam neque duplici 
isto Ts opus est, et aegre desideratur iyti. 

'692. [,ibri: nuXiy T( niTaut rm Xtav /g!jiT9at xaXuif. Dubi- 
tari potest, sic an ntlaug scripserit, ut miQdaofuxt xip Xiay /gr;- 
niXai xuXiii; coniunganliir, suadendoquc se conaturum callide uti ira 
populi dicat Menelaus. Si recte se habet nttaai, sententia est: cona- 
bor Tyndaro el populo tuadert, ul moderate ira tua tn te utantur. 
Ita quae sequuntur, referenda erunt ad niTaat. Non enim illa de mo- 
deratione ea, qua quis ipse animum suum refrenet, dicta sunt, ut haec 
Sophoclis in Autig. v. 715. uvuot Si raog ofTtg tyxgaiTfi noSa 
xiirac rntlxii fir,Ssr, vnxlotg xdjw axgiipug To Xoinov aiXftuaiv 
ruvrO.Xma, sed de illa moderatione, qua erga alius utendum sit, ut 
ros ne magis exacerbemus. 

701. Libri: ot' ydg nox' ''Agyovg yuiuv tig xb naX^uxbx 
ngogriyof^na^u. Abcrraiit a veru Musgravius, qui hic et ad Iph. 
Taur. 1403. tlg xb fiuXtXaxbx idem quod xatu xb fiaX&axby esse 
putabat, Luciani usus exemplis, in quibus to fidg^ugov et similia ad, 
exemplum barbarorum significant. Eodem modo hanc locutionem ac- 
cepit Schaeferus, qui ngogtjyofuad’' ur scribi malebat, quod iuteipre- 
tatur: nunquam Argivis adhiberem blanditiai, niti neceuitat, cui 
lapientes cedant, me cogeret. Scholiastarum unus: ^yovx ovnort 
xoTg 'xigytioig xanttviug vnoninxojxafisv, uXXd fityaXongtniag xal 
yiyyaiiag arTolg i^gto^uda, ngogxdxxoyxtg fttx' i^ovaiag Saa uy 
i/iovX6fu9a. At meliorem viam monstrat alins: tl ydg xovxo 
gdStor, ovnoxt Siu xov '"Agyovg x^y ygy, fjyovy Sta xb '‘Agyog 
ngogicfigofuy iuvxovg slg xb fiaXS^axoy. Quocum convenit adscri- 
ptum in cod. Guelf. did xb 'Agyog. Ex quibus apparet, abstersa ve- 
tusta labe scribendum esse: ov ydg nox’ "Agyovg y' 'iysx av sig 
xb fiuXSaxby ngogriyoftsa9a. Non enim umguam Argivorum qui- 
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nffoeriyofua&a' vvv J’ ayayxaliog i^et 
dovXotaiv eJvai rots ao<f>6iat rfjs Tt>XT}e. 

OPESTHS. 

ty nXi]V yvyaixbg ovvtxa OTQaTr,Xaxity 

Taili’ ovdty, tu xdxtare TijLKU^tiy (piXotg, 705 

fftvyiiS anoaxQafftis jut; xd 'yiya/itjuyoyog 

ipQovd' . cKftXog rjO&’ cp% lu ndxfQ, n()daaujy xaxuig. 

ot/uoi, Tifiodido^ai, xovxtx' ilaly iXmdeg, 

onoi x^anofitvog &dvaxoy ^A^ytiwy (pvyw 

ovxog yoQ r^y fioi xaxa<pvyf] acuxTjffiag. 710 

aiil’ elgoffdi yap xoyds tfiXxaxoy /i^oxwy, 

nvXddrjy, 3(i6fup axtiyoyxa ^wxtcjy &no, 

Ti^tlay oifJiy maxog iy xaxdig ctyfjQ 
XQtiaatxiy yaX^yrig vavxiXoiaiy tlgopay. 

nYAAJHZ. 

0&(J(Joy ij fi IxQ^v TtQo/Saiywy tx6fiT}y 3i aoxewg, 715 
avXXoyoy TjoXevog dxovaag, xby 3' I3d>y avxbg aacpuig, 
im ae avyyovov xe xxjV arjy, wg xxtyovyxag alxixa. 


dem eau$$a ad lenitalem adducerer. Superbe loquitur Menelaut, 
fortitudiDem luam iactani , quo iguariain disfimulet. lia abit de ace- 
na. Nam quae deinde Oreatea dicii, aoiua artiiin in acena loquitur. 

709. Brunckiiia et Poraonua cum Aid. Flor. 2. et e correctione 
10. 071 r;. Celeri OTtoi. 

710. Pro aonri^lag, cui in Taur. anperscriptum avfif OQug, 
in Flor. 21. et Yen. a. autem adiectum eat avft<f>OQug, Venelua b. 
habet aotiT^giog. 

715. Aldinae error npo Saxiog propagatua in alias vett. edd. Cu- 
dicea et schol. Hermugenia in Walzii rhetor. T. V. p. 525. 6t aattog. 
liarn. d<’ uorfoi;. 

716. Libri avXXoyov noXftag dxovaag, xor d’ iJmy ait&g 
auTfiUg, Id est: avXXoyor, tor ftiv dxovaag, jor de' idtar, cuiua 
generia exempla attulit Poraonua ad v. 801. Mose. a. air d’. In 
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Tt T(xJ«; TicOs ii n^daatts, (pilra3^ ^Xixooy iftoi 

xal (fihoy xal avyytyeiag; ndyia ycp xdd' el av fxot. 

OPE2TH2. 

12Qdlx6uta9-' , lug iy /?(»«/« aoi xdua Jj;ico<Tco xaxd. 

HYAAJHS. 

avyxaiaaxdjiTOig ay fjuag- xoivd ydp xd x(5y (fiXtoy. 
OPESTH2. 

Mtytktwg xdxiaxog fltf fjie xal xaOiyyi^xr,y i/n^y. 
nYAAAH2. 

tlxoxtog, xaxr/g yvyaixbg ceVJpo yiyyta&ai xaxoy. 
0PESTH2. 

ujgTifp oi)x il&uiy ifioiye xavroy anidiaxiy fioi.fdv. 


Vcn. b. abrst avtog. Uous icholiaslanim ; roy ini at xal rrjx 
uitXfftiv a{XXo)-ov noXicog xai dxovaag xnl Totg iif9aXfioTg 
litoy. Uade quis coniiciat axovaag t‘ tlgidtux t’ aviog aa(fwf, 
Tei axovaag oiifiuaiy %' idiav aurfdig. Alius scholiasles: X/yu di 
Sxi iQ/_ofitru( diii TioXtaif qxorna ntipd ririov lag ^xxXqn/av 
'Apytiot inoiijaav ini ai xal tr,y ‘HXlxipuy, 'Ira XTfiyotaiy tidoy 
di xui avidg iy jfi ixxXr,atu iitu; ojtl/oyiug, Sclioliastes iler- 
mogenis omisit liunc versum senlentia iulegra, si, quod ille io sequente 
versu liabel, wg &ayovyxug uixixa, scriptum esset uvxty' wg 9a~ 
vovfiirovg. Sed illud niliil est nisi error seribenlis pro xxarovyxug, 
quod est in Flor. 33. ut xrueotivrf; in Ven. b. 

732. .Aid. et codd. tig iyi, praeter Ven. a. in quo est »/f ‘fii. 
Porsonus cuiu Musgravio et Biunckio ig ifti. Defendit ei; fii Elms> 
leius ad Iph. Taur. U4. Vide ad t. 383. 

723. Elxoxotg sine interpiinclione iuneebalnr sequentibus. Porsonus 
suspicabatur distinguendum esse, ut oratio in fine versus suspenderetur, 
ut abrupta. Schaeferns subaudiri i/ti malebat. Id fecit etiam glossa* 
tor cod. Giielf. Boissonadiis coniiciebat tlxo^' ug. Mihi, quum ffyat 
etiam aliis in formulis cum adverbiis ooniungatur, ioxl intelligeodum 
videtur. Potuit vero ilxdg xjy scribere. 
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nYAAJHS. 

7] ya\f ioriv iis ah]&uis TjJyJ* aiptyfitvos x&ova; 725 

OPERTUS. 

XQOVios" aXl' uftios xaxioja xaxus iipco^d^rj ifiXois. 
nYAAAHS. 

xat ddfiOfiTa xr^v xaxiaxriV vavaroXwv iXr]Xv&tv; 

0PE2TII2. 

ovx (xeivos, ciXl' ixtivri xtXvov ivS^dS’ rjyayty. 

hyaajhj:. 

Tiov 'axiy r) nXiiaxovg Ay^atujy diXtaey yvyij /Jia; 
0PE2:th2:. 

iy 36^ots ijudlaty, tl dfj iov$&‘ ifiovs xaXtiy 730 

HY A A AIIS. 

av (Ti xlyas Xoyovs iXf^as oov xaatyyrjxip naxQog; 

OPEsriis. 

ftri fi IdfXy &av6y&' vn &axwy xat xaatyyiqxr^y ipi\y. 


726. Cant. N. Aug. b. ifiXof. 

727. Musc. a. Flor. 21. ^ xa< dufxagja. Bene Iegere(ur ^ 
dilfiafiia. 

729. Flur. 3.3. nXii'ov(. Id sic vrrum esset, si saiberetur: 
nXkloi g ‘A/utiuv wXia' ov yvvfj fiiit, 31usc. a. Guelf. 'A/uiuvg, Siiie 
iusta caussa censor Eliusleii Metaclidarum in Diar. class. fasc. XIV. 
p. 304. scribendum putabat noXXovg. 

732. Ad [i liitr in mullis codd. adscripta interpretatio 
avf^ialXat. Nam qui aliquid videt, intuetur credo, non avertit oculos. 
Quod Matihiae voluit, iduv esse ni^ujfty, non magis fieri potest, 
quam ut videre sit praelervidere. 
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nYAAJHS. 

7i()bs 9'eujy, Tt TiQbgxdd' ilm; tovt‘ iyib el^ivcu &si.(o. 
OPESTHS. 

tvi.alitl&' , o Tols Squioiv oi xaxoi 

HYAAJH^:. 

Tibaxrjyjiy ig noiav n(jo(3aiya)v ; xovxondyx' i‘xu> ftoO^wy. 

ope2th:s. 

olnog o rdg d{tiaxag SxiyaxtQag aml^ag JiaxfjQ. 

nYAAAHS. 

Twddfjtwy Itytig' iacog aoi &vyax(^og &vuovjLifyog. 
0PE2TIIS. 

aXa&dyti. xb xov^e xiidog ^dlXov liXtx' ^ naxQog. 

nYAAAii^:. 

xovx ixolfirjOty noycav acby dyxiXd^va&at jiUQtuy; 


733- Aid. Cant. N. Flur. 2. 10. 33. Taur. Havn. Ven. a. b. 
x65t yiig. Ceteri Toiiid y\ Id Porsonui recepit, dod recte. Latet 
ia ea scriptura loi;!* tyui tldlvut 9iXo). Todt yag cotrectnris vi- 
detur esse, nisi quis etiam ToSld a correctoribus profectum puta- 
bit, quum pede imminutum viderent versum, qui integer tolis fuerit: 
npdf Ofiir, tl dijta ngog xdd’ ilniv; tldivat 9tXto. 

734. Porsonus cum Brunckio T^vXafitt^'. 

735. Aid. et quinque codd. i(. Ceteri (f;. Deinde Aid. Mavn. 
Taur. javra /lurr’ f/ro fiu9iiy. Liber P. Florentini rovro ndirx' 
f /(0 (.liiSdv. Sic etiam Ven. a. b. sed fiu9iTv habentes. 

736. Vulgo et apud Moscliopulum Upusc. p. 85. antlgag, sed 
multi codd. anilgiar. Praesens detendit Scbaeferus parum apto argu- 
mento; reiicit Matlliiae ut iniuriosum in Tvndarum, quasi non nisi im- 
probissimas filias procreare solitum. Ea certe non iniuria est, quum 
probam non procreaverit. Praeferrem antlgwv, si agiatag sine arti- 
culo positum esset. Nunc distincte Helena et CIvIaemnestra signi- 
ficantur. 

739. Perpauci codices uyxtXdZtadw. 
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OPESTHS. 

ov yap alxftTjrfig mipvxey, ly yvvaifi. J’ alxtfiog. 740 
nYAAJ HS. 

Iv xaxois «'(»’ «I lufyiajotg, xai a' avayxaiov &avtXy. 
UPESTHS. 

xyriifov afup' 7jficjy noliTag im (forip &ta0ai x(>t(uy, 

nYAAJHS. 

T] XQtvu tL x^rifia, U^ov 3ta tpoftov yaQ tQXO,uat. 

ope:ytji:s. 

^ S-aveXy, ij 6 pivO^ug ov /tiaxQog /naxQuiv m(>i. 

HYytAAIIJS:. 

(ffvye vvv Xmu>v avy xaaiyy^j] at&ey. 745 

OPEZTHi:. 

ovx o^^g; (fvlaaao^fO&a (pQov()iotai nayjaxij. 


741. Quum tcboliaslet iy xaxoTg ppr ly xivdvyotg piplicrt, ri- 
d«ri potrst porta scripsiasu /i>j a' uyuyxuXoy ifuyuy, quia, ai Pyladea 
iam DUDC ineviubileiii eaae niorlcin credat, non rideatur recte paullo 
poat, ubi de capitali aupplicio auditit, dicere d/d (foftov yuQ tQ/o/jat. 
Verum defendenda ridetur librorum acriplura ita, ut nunc suam opinio- 
nem proferat, atatim autem, ubi eam non ranam eaae accepit, re ipaa 
imminente, ut fit, rebeinenter timere incipiat. 

743. Aid. %l nguy^a. Cudd. ri' y^gfjfia. 

744. Vulgo 0 fiv^og d’. Sublatum a Brunckio d’ abeat etiam 
in Ven. b. Serrarit Porsonua. 

745. Ven. b. fiaxgwy, errore aciibae ftaxguy dare roleutia, pm 
XtTuiy. 

746. Aid. qgovgloig tjptiXarrad/rto^a nartayov. luatnm rer- 
borum ordinem praebent codd. quorum in Par. A. eat q^govgiotg it- 
TiavTayij, quod recepit Brunckiua. Huiua codex et Flor, 21. anay~ 
Ta/ov. R. Flor. 10. Taur. nayrayij. Sic Poiaonua. 
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nryijjHs. 

eWov aorecog ayviae tev^eaiv Jit<pQayfitvae. 

OPESTHS, 

fOQTifQei n6ktg n^og ix<^Q£y avi^a nvQyrjQovfie&a. 

nYAAJHS. 

x&fxt vvv iQov ri ndoym' xal yap avrbg oHyofiai. 

0PE2THS. 

750 Ti(»^ff rivog; tovt * av nQogeirj roTg ifiolg xaxoTg xax6v. 

HYAAJIf^:. 

2tQ6(piog ijkaaty fi dn oixwy (fvyddadvftwS-etgnaT^Q. 
0PE2TII2. 

idiov, Tj xoivhy noXlraig tTJuptQioy iyxXrjfia zL; 

nYAAJIIS. 

OTi avyTjQafiTjy (foyoy aoi fiTjzffog, dySatoy leytov. 

0PE2TH2:. 

tu zaXag, eotxe xal at zdud Xvn^aiiy xaxd. 

nYAAAHS. 

Ibhovyl MeysXeto z^onoiai yQcSue&‘ • olaztoy zdde. 

0PE2THS. 

ov tpoptl fi^ a’ 'A{)yog wgmq xdfi anoxrelyai &fXrj ; 


749. Vulgo Vqov. Vici. Ven. a. b. tpov, 

750. Flor. 10. Tor^ ifiotg nowoif xaxcu». 

752. Legebatur tyxXr,fid xi. 

750. In Vrn. a. arfacriptum fiiav. Videntur ergu quidam !•- 
gisse : o’ ''Agyog, u(tu^ xaft’, aJiOKXtlvrj filtt. 
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DYAAJHS. 

ov nifoefjxofiiv xola^fO' rois^ej ^Hoxitov dt yfj. 
0PE2TH2:. 

dtivov ot TioXloi, xaxovQyovg orav tytaai ngoaiccTag. 

HYAAJHS. 

ai.X* oxav xtpjoxovg Xd/iwai, p^pTjara povXtvova' &(i. 

ope:eth 2. 

iltv. Ig xoivov Xtytiv X9V- 

HYAAAHS. 

xivog ayayxaiov ni^t; 760 

Opesthj:. 

tl Xtyot// &axo7aiy IX&aiv 

HYAAAHS. 

log {(Tpaaas tydixa; 

OPE2THS. 

•nax^l Ti/MOQuiy ijuatnov; 

HYAAAH^. 

jiif} Xd(iiaal a' da/ueyoi. 


758. Referunt haec icholiasiae ad Cleophontem, de quo infra 
V. 889. 

759. Cant. fiovXivaaiyt' ay, quod ad fiovXivaaiuT' ay ferre 
tenait Purionus. 

761. Flor. 2. Havn. Aug. d. inga^ag. 

762. Porsonuc ex Brunckii coniectura fiij ov Xuputal o’ Sofif- 
voi, quod ait rereor «< U $int placide accepluri. Id vero fitj ov o’ 
i'dwaiy uofurot dicendum fuUae monet Schaeferua. Recte libri, non 
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OPESTHS. 

aXX* VTionr^^ag aiomf] xax&dvca; 

nYAAJIlS. 

dtiXov rodi. 
OPESTHS. 
nufs ovy dQ(pT]y; 

nrAAJHs . 

f/Hs xiy' , ^y ftiyjjg, awrtrKfiay; 

OPE2TH2:. 


765 tX,io. 


nYAAJHS. 

ftoXoyza J* ilmg taxi aco&^yai xoTciSy; 

ope2:th2:. 

el xvxoi, yiyoix cty. 

n yaaahj:. 

ovxovy xovxo xgtTaaov ^ fiiveiv. 

OPESTII2. 

dXXd drjx' el9(o. 

HYAAJHS. 

d-aywy yovy lods xdlXioy &ayei. 


habentes ov. Ffoc enim dicit Pylades: vereor ne le libenter tinf ae~ 
eepluri, quippe ultro te ad supplicium nSerenlem. 

763. Aid. et pars codicum duXov, pars Siiror, 

765. Aulgo fioXovTi. Alulti codd. itoXorra. 

767. Servavit Porsonus signum interrogationis post TX9u , recte 
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0PESTH2. 

tv Xtyini- (pevyoi lo ddXhv rfj^e. 

nYAA^HS. 

fiaXXoi' fi fttyvjy. 

ope2:t[i:^. 

xal To n(fay/ttd y’ iydixoy fxoi. 

riYAAJHS. 

TO de doxeiy tvyov fioyoy. 
OPE^TH^:. 
xai CIS dy ye fi olxciatie 

HYAAAUJS. 

fuya yaQ fjvytyetd aov. 770 


delelum a Brunckio, ard male cxplicaote. Vere sclioliastei ; xa) dljia 
unlX^U). TU av^/iovXivTtxu /uju vnoxuxxixov Xtyonm. Est enim 
consilium eundi capientis; al trgo eam. Pro yoSv Ven. b. yup, 
quemadmodum scribi rolebat V. U. in censuris Edinburgensibus fasc. 
XXXVIII. p. 480. non usurpatum esse tragicis yovr contendens; cu- 
iusmodi obserratio ipsa natura sua inanis est. 

768. Hunc versum, qui in libris post illum, 0. xai ji nguyfid 
y' tySixor ftoi. ll. xw doxtix ivjrov fioror, positus est, Boissona- 
dus cmii Kingio ex sententia Morellii suo Ineo restituit. Non secuti 
sunt Brunckius aliique, securi, si in singulis verbis metrisve nibil of- 
fendat. 

769. Aid. Par. A. Taur. Aug. d. Flor. 10. 33. Havn. xi So- 
xttf ti/nv fioxov. Celeri xi^ dextre, quod glossalores Xff do'£>; in- 
terpretantur, ut alleram scripturam alii to vofiistaiXut xuXuis Xiytiy. 
Quod Brunckius ex coniectura sua posuit, to yt ioxHX, non est ab 
Euripide scriptum. T(o doxtiv aliquid contorti habet, videturque pari- 
ter correctoribus deberi. Quare quod Bamesius dedit xi di doxtiy 
recepi. 

770. Vulgo xol Ti; Sx yi y.' olxxiatit; Brunckius sublata in- 
terrogatione xal xif restituit. Ven. b. di habet pro yt, Mose. a. f<i{ 

Euripidis Orttitt. 6 
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OPESSTBS. 

&dyaTOV daxdi.l(oy naTQtpoy. 

nYAAJHZ. 

navxa ravx' iv ofijuaatv. 

OPESTHZ. 

Ixtov, wg dvavd^ov dxXtwg xax&avnv. 

nYAAJIIZ. 

(dvuj xdde. 

OPEZTHZ. 

Tj Xiyvofitv ovv aSehpf] TaCr’ ifxfi; 

nYAAAHZ. 

fifj Tipoff &e(jiv. 

OPEZTHZ. 

^dx()va yovv yevoix' dv. 

HYAAAHZ. 

ovxovv ovxog ohovog (nyag. 


oixxlaut. Nescio an scripserit Euripides xo/ T/f «x ft’ htairtl- 
aiu. Defendi tamen vulgata potest. De &y yt dixi ad Phoen. J223. 
et ad Soph. Ai. 1318. 

773. Aid. Tovr'. Codd. raFr’. 

774. Libri diixQva yovv ytvoir’ iv, Scfaoliastes; %h yovv 
ivrav9a ffKfaaiv lov yag i/ii, (0(7zip xai iv notf^ati xai iv 
Xoyoyga(p{a tvp^nuc. Et scribi inssit V. D. in censuris Edin- 
burgensibus: v. ad v. 767. 
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OPE ST n 2. 

di]ladil aiyav a/neiyoj'. 

nYAA^HS. 

T(p X()6v(p di xe^daytlg. 775 

OPEsrns. 

XBivo juoi fiovov 7i(i6gai'Teg. 

nYAAAHS. 

ri rode xaivbv av Itytig; 

OPESTHS. 

fBTj 9foi fi otaTQ(p xatdaycaa'. 

HYAAATJS. 

alkd XTjdtvaoj & iyw. 

OPESTHS. 

dvgytpig \fjavtiv voaovvrog avd^og. 

HYAAAHS. 


ovx iuoiye aov. 


nb. Vulgo i(p xgiv(p di xigdaviTg, quod Si est ad ovxoZx 
ovTog oioiyog fiiyag referendum. Ven. b. cum quindecim aliis codd. 

Xgoxtu yag xigSayt^. Schnliaslae haec sic interpretantur, ut lu- 
crum facere dicatur Orestes, quod dilatura sit Electra lamentationem, 
nec malo omine eventum profectionis impeditura. At haec et inutilis 
sententia est et parum diversa ab eo, quod modo dixerat Pylades. Recte 
glossalor; dicc Tov /giifov, ijyovx avyriifioig 7iooiv9ijvut. 

776. Pro av Xiytig codices nonnulli iyyiXXiig, quod in Mose.d. 
emendate scriptum ayytXtTg. 

6 * 
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0PESTH2. 

tvXaftov Xvaarjg furaaxeiv i^e 

HYAAJHS. 

TO<r OVV tzco. 

0PE2TH2. 

780 ow ap’ bxv^actg; 

nYAAAII2. 

oxvog yap zoig tpiXoig Tdxxbv ftiya. 

opejs : th ^. 

Ip7i£ vw oiai Tiodog fioi. 

nYAAJH^. 

(fika y’ ixfov XTjievfiaTa. 

0PE2TH2:. 

xai fxe TiQog zvfi(iov noftevaov narpbg. 

nYAAJH2:. 

(bg Tt dt] rode; 

0PE2TH2. 

wg viv ixexevato /tie auiaai. 

HYAAJHS. 

ro ye dixaiov (u9‘ exei. 

783. Vulgo To di dixatoy, Codd. fer* omnes to /c. 
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OPESTHS. 

fii]Tf()0(; J* fiTjd' idotfu /ny^jua. 

nYAAJHS. 

noXf^ia yciQ t}V. 

oilil’ emiy, tug j^iq ae n^oa^s ^^rtffog 'AQyciwv ITlj], 785 
ntfftpahuv nXtv{)oig ifioiai nXtvffa vwxsXji voam' 
iug iyu) Jt’ iiaxtwg as Ofitxpa <pgoyri^u)y ayiiov 
oviiy alayvy&tlg dyriaco. nov yocQ wy Usi^u) (pilog, 
si as /tif) 'v dsiyaXaty oyra av/iupoQatg inaffxiau); 

OPE2THS. 

xoirc ixtivo, xraaO^ izctiffovg, fii] ru avyysytg fioyoy ‘790 
(ug ayt'i(jj ogiig xQonotai avyxaxfj, &vQalog uiy, 

/uv(}i(oy x()siaawy ofiatiuary &yj^i xsxiriaf>ai (pilog. 

XOPOJS. 

axQo^fj a. 

6 fjityag blftog it t’ ^(>eT^ 

f.itya (pQoyoCa’ dy' 'Elldda xal 

7ta(»d Xifiovyxioig bysToig 7&5 

ndlty dyi}l&' svxvxiag ‘AxQsidaig 

jidlai TialatSg dnb avfitpoQag dofuoy, 

bnois xffvatag ((tig c(<- 


788. Aid. et pari codicam jfoti «e. Melioret ioy pro ut>. 

789. Vulgo dtinuair, Caoterui ftij ’y, quod uiulti cudd. 
ronlirniaruil. 

797. Aid. Herrag. 1 . 2. naXaia; dnb avft(poQuf, quod indi- 

elum ridetur aliut icripturae este, naXaidg ini avfi<pOfii(. Naiu unut 
icbaliailarum: TO o {tlfag Slfiog xiii tj dgttfj twy ArgiibiSy 

f/ /<eyaXo(jppo>T 7 ffaBo xal ir ‘ElXdii xeu iv Tgoiu tlg ib huvxioy 
T^c ivduifioyiag urfilflty, 8 iativ tig dimvxiay agyatav toi'c 
' Axgttiaig avuntawoav ini /pwoof<tiXXw dgrip. 

798. Libri: onoie xgvaiug fgtg dgybg ljXv9t TuyiuMaif, 
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yu^ * * tjkOt TaviaUSaiti 
bOO olxuibJttTa d^otyd/iiaia xal 

affdyia ytvyaiuiv xtxtwy 
d&ey (foytu (poyog i§ausi- 
jiary a^/uarog ov tiqoI^L- 
nti Siaadiaiy 'AxifiLdaig. 

tt yTtaT(to(pTj a. 

S05 To xakby ov xaXoy, roxtwy 

nvffiytytl xtf.iytty TiaXdfia 


olxiQOiuta Sotvifiuiu xui oqdyia ytruuiia* nxttov. Nibil varia- 
tur, nisi (|Uu<l inptri ignoratione Triclinius in K. /gva^ug et olx- 
TpoTUTU T{ , PorsoDus auteiu /gvatiug scripsit , quodque Flor. 10. 
uQvug tp/f, et Taur. TurtaXidiai, Flor. 17. TuvTuXiSuiaiv habet. 
At non modo dura est ad ipi( appositio ^oiyd/uaia et atf^dyta inter- 
posito 'TavTaXidaig , sed etiam hic versus dactviicus, f/XvS^t Tavia- 
Xidaig, alieno numero perpetuitatem turbat numeri Glvconei, quem inte- 
grum servant quae istis verbis in antistrophe opposita sunt 9avdiov 
ydp dftql <f d^w. Displicet nunc, quod in Elem, doctr. metr. p. 548. 
conieci , onOTi i'gi( upvoc vjiip r^XSi '1'ayraXidaig , non 

solum quod id Euripides /Qva^ug vaig dpybg tpi( scribere maluisset, 
sed etiam quod scboliastes nullam in suo codice praepositionem fuisse 
indicat: epif jijg /pvorjg dpyhg , ijyovp vniQ zr/g xpvaijg dpyog. 
i'Qtg ydp uvog Xtynai xai ^y avzog ngig ziyu, xui 'ijy 

igO^tt zig Ttgog avzoy, xui igt^ownv 1'ztgot nigi avzov. Nisi 
forte haec defensio est expuncti vnig. Quod si non tm^g vel mx’ 
excidit, suspicari debebimus aut pro ^Xv3^f aliud verbum positum fuisse, 
idque fortasse activum, quale inSgtvat, intxgavt, aut, quuni.am nihil 
est cur rjXdt non genuinum putemus, excidisse duas ante TjX^t sylla- 
bas, quarum prior a vocali inceperit. Ac sane lenior appositio erit, si 
hoc fere modo haec scripta fuerunt: onozt /gvatag i'gig upv5; dio’ 
r]X9t Tvvdugdtiig olxxgozaiu, 9oiyd^uza. L't in re dubia, salis 
duxi restituto ijX^t omissionem asteriscis indicare. Ceterum qui inte- 
gris vocibus 6nlri versus volunt, meminerint velim, quos ipsi versus 
vocant membra esse unius versus, qui si ex multis eiusdem genetis 
membris compositus est, nomen habet systematis, re ipsa autem unus 
est longus veisus. 

801. l'ulgo xixvuv, quod correctum est ex mullis codicibus. 

802. K. tyStv ex inutili emendatione metrica Triclinii. 

80(). Libri zi^iyuy. Porsonus ZffttTy, quod metri caussa neces- 
sarium putabat. 
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X(f6a, fu).ttvdtTOV de <p6vfi) 

§i<pos ea at^ds deltoio dei^ai • 

To d‘ av xaxovQyeiv daefieta jumyoXii; 

xaxo(f(}6yu)v x dydqwy na^dyoi- 810 

a. &ayaxov ydq dfi(pl (p6(i<p 

Tvyda^ti; Idxxjjoe xdlat- 

ya' xexyov, ov xoXfiqs oaia' 

xreLywv de uaxega ut] naxQtp- 

ay xtfiwy e^ayct- 815 

ifff] dvsxleiay esaiei, 

/u e 0 ( 1 ) dos- 

xis vdaos ^ xiya ddxQva xal 


807. Mofc. a. Gueir. Flot-. 25. Aug. b. fukdyJtvroy, quud, ut 
ex scboliastarum adnolalionibui apparet, posuisse ridentur quibus auda- 
cius dictum videretur fitXdyJfTOf. Kecle vero unus illorum: nuiUu 
J/ liat TU ToiavTa avvd'iTa, oToy xtXatvirpi ( ulfxa' ov yug 
lyxiiTut TO r/ifO(‘ oSuo xai lvrav9a t& Sidla&ai ovx lyxitTai. 

809. Libri uaifiita ftiydXfj, adsciipto in Ven. a. notxiXij quod 
K. ex correctione Triclinii habet. lUatxolig scribendum esse ad Or. 
pbei bjrmn. XLV. 2. pag. 309. monui: idque postea etiam Porsonum 
repperisse testatus est Dobraens apud Kiddium p. 201. 

811. Ven. a. b. cum Aid. et plerisque codd. 9avuT0v yug ufi- 

qpl (f6ptf, K. Flor. 6. 9. 9uvuxov d' u^Kfl quod cum 

Brunckio recepit Porsonus. Ea rero Triclinii correctio est. Pag re> 
fertur ad illa, ad quae redit chorus, quae sunt in line strophae; o3'iv 
tpoytp tp6yo( i'^aftt/(ia)v St‘ vSftuTOf ov ngoXiinit diaaotaiv 'A- 

Tgiidat(. 

812. Pro vulgato laxTjot Porsonus lax^rjai scripsit, quod etsi 
non plane necessarium erat, tamen, quia etiam in sirophico versu ana- 
paestus est, servandum duxi. 

814. Aid. Flor. 10. 33. Turn. Havu. Ven. a. b. xiilvo>y ait» 
ftuTlga, Ceteri xrilyuy oqv fiaxiga, praeter K. io quo ex pessima 
correctione Triclinii xTilrmy yi fiuT^ga scriptum. Hoc prae metri 
cura sententiam parvi aestimantes receperunt Brunckiiis et Porsonus. 
At auy quoque non solum metri indicio, sed etiam quia languet, alie- 
nam manum prodit. Scilicet interpungebatur sic: Tixyoy, ov Tol/ir<; 
oaia, XTiivoty auy fJUTigu’ nuTgtvay Tiftoiv /ugiv l^uvutpn 
dvsxXitav Iquiii. Erat vero di pro inepto isto auy vel ar)v ponen- 
dum, graviorque restituenda sententia mutatione interpunctionis. 

817. Si haec, ut putabatur, epodus est, certe existimanda est ex 
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Tt's ileos ftei^ojv xaxa yav 
^ liaxiioxxovov alfia HeaOcu ; 

az()o<pTj 

820 oloy oy‘ efeyov ztXeaas 

exl3e(3axxeinat uaviais, 

Evueviaiv OrjQafia (povtp 
S{>ofidai divevmy (ileepdffois 
naie 'Aya^euvovtios. 

avjiar^oip}} /?’. 

825 i5 fiei.eos, /.tarfios ore 

XfivaonTjrrjTUiy (pagecov 
jnaaiby vmftTelloyz’ ist^diy 
aepdyioy e&ezo ju.aze(ja, nty~ 
t9eu)y nazQoivoy auoiftdy. 


proodu et aotisIrupLicis contUre, quando, ut iam ab Seidiero obseira* 
luui erat, de responsione vix dubitari potest. Si non est epodus, no- 
vasse censendus est Euripides furinam stasimi, ut iiiesodum interpone- 
ret aniisiropbicis. Quomodo scribendi sint versus, indicavi in Eleiii. 
doctr. metr. p. 541. Aid. et Mss. diixgva xaJ, praeter K. qui ddxgv’ 
ij, quem cum Brunckio secutus est Porsonus. 

819. Libri fiajgoxToroy. Schaeferus scribendum putabat fiu- 
tpuxioi-or, id ut esset fttjrgos (poviv&noTjf alita. Magis poeticum 
est ftaxgoxToyoy, quoniam alfta etiam caedem signiOcat. 

820. Aid. et aliquot codd. oloy, oloy igyov. Mulli semel oloy. 
I. oloy ofT* tgyoy. Scripsi oloy oy’ egyov. 

821. Libri ^ijiax/jvTui. Scripsi Ixfitfiilxxivjui. 

822. Legebatur Evfuyiat. 

824. Biunckius et Porsonus cum Aid. et plerisque codd. ‘ Aya- 
ftfftyoytiog nai(, subl.vto omni numero. Veu. a. et quattuor alii co- 
dices ‘Ayaftfftyoyiof jiuig. Mutavi ordinem verborum cum Seidiero. 

826. Ven. b. et aliquot codd. xgvaiOTUjyizwy. Ceteri libri 
/gvat 07 iijy)jia/y. Scripsi ;rpi’aonj;vqTwv. 

828. Vulgo Tiazgiowy na^ltov Ufioifiav. Aug. d. Havn. atque, 
ut videtur, Mose. a. niyt^ioiv, adseripto yg. natllwy. Hinc neytllwy 
nuTgwttiy uftoifiay restitui. 
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HAEKTPJ. 

yvvaixeg, r\7iov ivivd’ a(p(u(ffiTjxai dotuoy ^30 

xXrifitov ’0()taTr]S &eofiavn Xvaari dafieii; 

X0PO2. 

i^xiara' n^bg 3' 'Aitytiov Xtdjv, 

V^XVS ayuiva zbv tiqoxh^kvov ntQi 
diuawv, iv ^ &avtly v^ag x^siuy. 

IIAEKTPA. 

oijAor Tt i'3(/aaf; xLg 3‘ tmiai viy; 835 

X0P02. 

Uvladrig’ toixs 3' ov fxaXQay '63' ayytXog 
Xsitiy T« xtl&tv aov xaaiyyiqTOV ni^i. 

ArrEAox. 

'L1 xXrifioy, u) 3vcrc7p'e rov 0Tpart]Xajov 

'Ayafit^iyoyog nai, noxvi ‘IIXiXXQa, Xoyovg 

axovaov ovg aot 3vgjvxtig i]xoi (ptQaty. 840 

HAEK'FPA. 

alal' 3iotx6juia&tt' 3iiXog tl Xoytp. 


830. VideDtur libri aisoes ^nov habere. Huic lainen loco uetcio 
an magi* conveniat ov nov, quod cuui illo saepe permntatur. De eo 
vide ad Iph. Aul. 676. et ad Iph. Taur. 004. 

834. Scriptor Christi patientis v. 416. ^v/ijg aywvu tor ngo- 
xi/fttrov ntgt dgaftovfinog xa&’ ov ifaviiy iail xgfaig. Et v. 441. 
x(n>xf,S uyiuva rox ngoxilftttov n{gi xglyovtog, w ^ Ou- 

xoyju yvv iioig, Atua<in> uywxu recte interpretatur Schaeferiis co- 
piam faelunu iudicii, 

841. Post hunc versum libri habent hunc alium; xaxtoy ydg 
fjxiig (ug toixfy ii-jyiXog, agnitum a scriptore Christi patientis v. 130. 
Eum Brunckius, ut aliunde illatum eiecit, Pononus uncinis indusii. 
Sine idonea caussa damnari indicavit Matthiae. At non modo langui- 


Digilized by Googlc 


90 


ArrEyiO^:. 

t{n'j(fio fltKaoyujv abv xaaiyvtjToy &avtiv 
xai a', 1 « Ttilaiv', tdo§s rfj^‘ Iv fifie^a. 

HAEKTPA. 

titfiof 7i(Josfj).ikty iljiis, 7JJ' (fojSov^uytj 
Si^ndXttt t 6 fielkoy i§ezi]x6uTjy yoots. 

aT«p t/s 'dytoy, riytg iy A^ytioig loyoi 
xa&tiloy Tj/iiag xdntxvQtuaay &avtlv, 
i^iy' , ui yt^aii, noiefta Xevaifup /tpl 
r; J/a aidtjpov Tiyevfi ano^bijgai 
850xoiratf ddeXiftp avfupoQag xexTrpttvijy. 

ArrEylOS. 

tTvyyavoy jUfV dypo&ey nvXuiy iaut 
ftcUywy, nvd-ea&ai dio/tttyog rd t' dj^cpi aov 
xd x' dpKf '0{tfaxov acu ydp evvoiav nax^i 
ad nox' P tcptpfte aog dopxog 

855 1 «*^ /.(fcja&ai cfi ytyyalov cpiXocg. 

oqcL d' oyXoy axtiyovxa xal &daaovx' dxfiay, 
ov cpaai nQvixoy Jayaoy Alyvjixcp cUxag 
didoyx' d9-polaai Xaby elg xoiydg idpag. 
daxcjjy de d/j xty' fjpujutjy dSpotOfi Idcar, 


disiiinam facit seDteotiani, sed turbat etiam aequalem rcrsuiiiu inter 
personas distributionem. Nec ridetur eum habuisse scboliastes ad r. 
832. qui trinielros, quos in libris 116. habemus, numerat 113. Is 
numerus relinquitur, eiecto hoc et duobus aliis versibus, de quibus v. 
ad r. 896. 916. 

845. Nescio quid Malthiae sibi voluerit, quum Brunckium pro- 
bant, qui verba sic construi voluit, 7igo(^X&iy iX/uf, rjv {'^ttriXOfitjv 
ydo/f, niiXiu (po/fotyrtVi; id /.tO.Xov. Nihil opus hoc artificio. Sen- 
tentia est; cvenil res a me extpeclala, quam dudum metuens futura 
deflevi. 

849. Aug. d. Ven. b. /gq. ' 

856. Scriptor Christi patientis r. 377. cpSdocsn’ dxgav. 
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T* xaivbv ; fujiv n noXtfilvuv ndifa 860 

dyyfXfi avenr^Qioxt JayaidiZv nokiv; 

6 d’ tln, 'OptoTjjy xslvov ovy o()«<; mlag 
artixovx' , dy&va &avdaifiov dQafxovfuvov ; 

6(fui (T atXniov q>daft, o fiiinox^ di(pfXoy, 

ITvXddijy re xai aby avyyoyoy aitij^oyd-' bfiov, §65 

Toy fity xaT7](prj xal na^eifxtvoy voacp, 

rbv d‘ <Zgx‘ aStX(pby laa <piX(o Xvnovfctyoy, 

y6oT]/jd XTjSivoyra naiSaywyiq. 

inst de nXij^Tjg iyevex^ 'A^yeiiay byXog, 

xi]QV§ dyaazdg eme, xig Xeyetv, §70 

norefjoy 'OQeazTjy xax&ayeiy rj /j-tj yffewv 

pir^TffoxTOVovyra; xanl xepd' dyiaxarai 

TaX{Xv/3iog, bg a<p nax(ft avvenofj&ei <p(jvyag. 

eXeie d', vnb rdlg dvyafieyoiaiy wy dei, 

diyofiv&a, naxe^a fiey aby exnayXovjxeyog, §75 

aby d‘ ovx inaiyuiy avyyovoy, xaXoig xaxovg 

X6yovg iXiaawy, oxi xa&ioxaii] ydfxovg 

elg xovg xexoyxag ov xaXovg, xb d' bfifi det 

<patd(}wnby ididov xdlatv Alyia&ov qiXoig. 

xb yd(> yeyog xoiovxoy int rbv evxvyij 880 

mjddia’ det xq(>vxeg- oJe d' avxoTg (fiXog, 

bg ay dvyijTtti noXeog ey t’ «(j/aiff/y fj. 


861. Aid. Flor. 33. dventi^ioat. Ceteri et scriptor Christi pa- 
tientis V, 380. &yenTig( 0 »t, qui etiam noXty turtur, pro quo io Havn. 
Aug. d. oxXoy. In hoc adscriptum yg, noXiy, in Ven. a. yg. o/Xoy, 

867. Omissum ijpiXro in Aug. d. Pro eo Ven. a. qiXoy. 

868. Quod io scholiis pro explicatione est, yugaywylu, in Vat. 1. 
per yg. ut alia lectio adscriptum. 

876. Libri et scholiastae xaA.org xaxovg, nisi quod Flor. 33. 
xaxofg xuAovg, Ilarn. autem xaxotg xaxovg. Valckrnaiius in Diatr. 
p. 209. coniecerat xuAiog xaxovg. Ut cousuercrunt, hunc Brunckius, 
Brunckium Porsonus secuti sunt. Schaeferus suam fecit metaphrastae 
explicationem, uxii tov avytigwy xai avfxnXixiay xaXofg. 

882. Matthiae noAtog simul ad dvyrjiui et ad iy ugxaTaiy y 
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ini Twde J’ Tjy6(tevt Jto/ii^drjs orVo|. 
ovrog XTavtXv f.uv ovtb o’ ovtb avyyovoy 
985 fta, (fvyii di 'Qrjuiovvrag ivatjiflv. 

Xaol d’ inf^^oihjaay cdg xaXtSg Xtyoi, 
o'i d' ovx infiyovy. xdnl To>d‘ dviaiaTOi 
dyjiQ Tig d&vQoyXtoaaog, layiuiv 0-^dau, 
'^Qytlog ovx '^(jytlog, Tjyayxaofityog, 


refert, merito dubitans de Porsoni opinione, qui copulam encliiicain nuni- 
quam apud reteres' Graecos post praepositionem inferri ratus, nisi ea 
sententiae membrum inchoet, Athenienseni eV TC noXtog ug/aig rei 
Iv noXiog T( Ag/_aTg dicere putuisse, non potuisse dicere 7ioX(o; aV 
t’ aQX<*>( <>tl* Confudit Porsonus diversa. Nam si modo ante snuiu 
nomen posita est praepositio, ut quum aV x’ ugy_aTg dicitur, et sequi 
et praecedere potest nuXao;, quod huius nominis positura non ex 
g;rammatica, sed ex rhetorica ratione pendet. Si vero postposita est 
nomini suo praepositio, ut si dicas nvgog Qtnfj 3'' vno, praece- 
dere copulam uecesse est, nec potest dici nvgog vnj ra, non 

quia nvfbg initio membri positum sit, sed quia etiam si rei abesset 
vel postpositum euet per ^animaticam rationem non potest dici ginjj 
VTio ra. 

883. Scholiastes: ^lOfirjdTjg' oftwmfiog tm iy xj} Tpo/a. 
Fallitur. Nam etsi in Philocteta Lemnium quemdam Hectorem fin- 
xisse dicitur Euripides, hic certe perinepte nulla necessitate cop;ente 
aliquem Diomedem nomin.isset. liiimo ipsum illum Tydei filium me- 
morat. Is enim Argis reisatus ridetur, ut de quo Nestor in Odyss. III. 
180. de reditu Graecorum exponens, dicat: xixgaxoy aqe, oi' 

iv tiaixg Tvdfidtui ixagot (nnuJujiio/o 

taxuauv uvxug aytoya IlvXoyd’ tyor. 

886. Aliquot codices versum praebent septem pedum, I.uoi d* 
^na^pdifijouv o't /<a'i> wg xaXwg Xayor. K. et duo Leidenses apud 
Valckenarium ad Phoen. 124-1. male abiecto Xiyot versui prospexe- 
runt. Aid. et undecim minimum codd. omissa laoi, quod, ut Mattbiae 
putat, posuerat scriba in mente habens Hecubae versum 653. praebent 
IntAoiiXr^aav 6‘, Porsono risus est Euripides scripsisse: Xuoi d* 
iatgg63riaiiv wg xuXwg Xlyot, idque non solum per se veri simile 
est , quia mirum esset ni glossatores adiecissent explicandi caussa oV 
;i/e, sed etiam aptius videtur. Nam sic si loquitur nuntius, maiorem 
partem populi assensisse Diomedi subindicat, eoque magis elucescit pra- 
vitas illius homiuis, cuius deinceps memoratur oratio, (luare hoc recepi. 

889. Valckenarius quum in Diatr. p. 256. Ionum hunc afferens 
hiinc versum omisisset, Beckio visus est eum pro spurio habuisse. Est 
is si quisquam genuinus. Olympiadis XCII. anno 3. biennio ante 
actam hauc fabulam, quum Alcibiades Lacedaemonios ad Cyzicum vicis- 
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&OQv/}<f> re mavyog xaua9fi na^fniaiq, 690 

ni&avhg ex* avxoi>s mQi/Salety xaxtu nvi. 

oxav yaQ •qdvg roig Xoyoig, (pQOVuiv xaxcDg^ 

ntid-fi xh TiXij&og, t/J tiuXh xaxbv fitya- 

baot di avy v(u yqrictxd (iovXtvova' det, 

xay fifj TiaQavxix' , av&ig elai yqriaiuoi 895 

noXti. &taa&ai d' a»J« x(>fj xby nQoaxdxi]v 


let, Lique pacis condiliuncs ofTcrrenl, Cleophon ad bellum excitavit 
Albenieuses, quod tam infeliciter cessit, ut postea numqnam ad priorem 
potentiam emergerent. Vide Diuduruiii XIII. 53. Moiiio iste genus a 
Thracibus ducere putabatur: unde bic ‘^gyiiog ovx dictum. 

Copiose de eo disseruit Fritzscbius ad Aristophanis Tbesmopb. p. 298. 
seqq. Dicitur autem r^vuyxuaftlroi, quod oiv ovx uatog itg/iiutuat, 
ut est apud Aristophanem Ar. 32. 

891. Libri nidurog (t‘ uviovg, nisi quod I. ot’ et Vict (SfT* 
pro ei‘: Valckenarius I. c. uoxoiig scripsit, quod receperunt Brunckius 
et Porsnnus, probaritque EImsIeius ad Suppi. 355. Porsono confirmari 
visum est glossa in It. adscripta roiig noXilug, quam Scfaaeferus ma- 
g;is vulgatae defendendae opportunam putat Ubloquitur Matthiae, nihil 
hic praecessisse dicens, ad quod refeiatur illud uitovc. At, si in 
ipsius editione non Xuoi praecedit, certe oi' fiir et oi' de ostendunt 
qui sint illi avxol. Sed haeret Matthiae etiam in i'ii. Id vero recte 
interpretatus est Schaeferus. Signihcalur eo, oratorem istum ea suada 
esse, ut si non statim, at aliquando tamen magnum in malum rem pu- 
blicam couiiciat. 

892. Libri et Stobacus XLV. 5. oxav yag fjdvg rotg Xoyotg. 

Brunckius ex Musgravii coniectura xig Xoyoig. 

894. Stobaei codex A. /iovXtvua' , B. ^ovXtiaioa* . 

896. Libri picrique: &tuodut d’ rodt xdh xov npoffrarijv 
idor&'’ ofioiov yag x6 xgTifiu ytyvtxai xiZ xulg Xoyovg Xlyovxt 
xal xiytiifiiito. Pursonus in paucis codd. esse ait xai xifKogovfttvui. 
Id habet certe Aug. d. adiecto Tm /ioaiXtu Miisgravius coniiciebat 
/igi x' Iwfiiyq, unde peius quid excogitavit Brunckius, xip t* tw^i- 
rat, medicum, quod fieri non potest, isto participio signifirari ratus. 
Unus scholiastarum ; xdr ngoiaiiZxa x^g n6Xt(og, xovxiaxi xby dtj- 
ftayiiiyoy, ovxwg uifogibyxa ngbg xby Xiyorxa dii xginty oyolug 
yag, (prjair, dnofiaiyli xb ngdyya xai t<p X/yoyxi xai x(p uxov- 
ovu' tSgiug yag, Idy fj b or/i/iovXivioy xaxo(, itavfi<fogby iaxi 
x^ noXii, ovxtog xai, Siay o uxortoy xaxiug nxovjj, niiXiv oi 
av/jqogog. Hic quidem legisse videtur xdxgowftfna. Sed patet quae 
dicit aliena esse. Alius; o d^ TOti dr,/iov ngoiiria/iirog bqiiXti 
xoiovxovg iniXi^aaiXut dijfiijyogovg, xovg xai /gr,aifiiiiiy fiAXoy- 
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ldov9^‘ * ofidtov TU yiyrtTcti. 

off (In 'OQ(.(nijy xal o’ anoxrdyai nhQoig 
ftdlXoyrag' ihio d' (xtive Tvv3aQ((ug X6yovg 
900 Tfp atpu) xaraxrdyoyTi xoiovtovg Xiyny. 
(iXXog d' dyaardg iXeye TfpJ’ (yayxla, 
ftoQ(fJ] fi(y ovx (vumog, ayS^tlog S' dyriQ, 
bXtydxig daxv xdyo^ag XQaiywy xvxXai', 
avTovQyog, oijkq xal fioyoi aviQovai yf^y, 
90S>^vv(xhg d( ofioae xoig X('yotg X(y<oy, 

dx(Qaiog, dy(mXrj7txoy fjaxrjxwg (iioy 
off (in *0()eaxj]y nauSa xoy 'u4yafUjuyovog 
ax((payovy, os jj&eXxjae xi/nwQdy naxgif 


rag. Ofiolutg yag %h ngayfta ytvixai tw rc <h;ftijy 6 g(f xal T(p 
xov S^fjov ngoiinaft^nii. llnruDi priora falaa lunt et abhorrent 
plane ab Atheniensium rei publicae ratione: propius autem ad verum 
accedunt posteriora. Nani huc dicit Euripides: Ua spectans aliquis 
considerare ■ debet eum qui rei publicae praesit: nam eadem res ut: 
b. e. quod in oratore, id etiam in eo qui praeest rei publicae spectan- 
dum est. Cetera, quorum genuina scriptura haec est, Tov; X 6 - 
yovg Xfyortt xal xifxwgovfiinp, deleri. Nihil sunt enim aliud quam 
interpretatio, adscripta ad ea quae sequuntur, xtp aqto xaxaxitlvovti. 
Eam metrici in trimetri formam redegerunt. Deletis his recte v. 898. 
Sc infertur de malo isto oratore, qui neci dari Orestem et Electram iu- 
bebat: quod o; aliter ambiguum foret de quo diceretur. 

905. Libri: ^vrtTog di ywgiTv 0 (i 6 at rot( XSyoig 9iXwy. Maf. 
thiae hoc dici putabat: qui verbis concertare eum aliis scit, quum 
vult: nam dXiydxtg eum urbem intrare. At haec non modo inutilis, 
sed etiam inepta sententia est: non certat enim, quum non vult. Nec 
9(Xo)v aliud est quam volens, b. e. libens. At hoc quoque ineptum 
est: nam quid est peritus libenter certare? Libentiae enim nulla pe- 
ritia est. Scholiastae dubitant utrum rof; Xoyoig de aliorum , an de 
ipsius huius viri orationibus accipiendum sit. Certo de aliorum. Et- 
enim vix credo dubitari posse quin scripserit Euripides quod posui, $ii- 
viTog di ywgity ofidae toTg Xoyoig Xiyatv. 

906- Cant. Flor- 2- Ven. b. Ax/gaiov. Deinde Cantabr. Par. 
A. Fliir. 2. 10. Taur. Aug. d. Harn. Ven. a. b. et scriptor Christi 
patientis v. 394. uytninXtjXjov. Ceteri ilxigaiog, artntXrjrtToy. He- 
svchius: uyinlXqnToy, UfUfinjoy, uxaTuyywaxoy. 

907. Aid. aliaeque edd. vett. male et contra codices 05 y' iln'. 
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xaxriv ywaXxtt xa&tov xaxaxxavtuv, 

7} xtiv' a<pi'j^ti, onkli^ta&ai 010 

i/T/Tc axqaitimv IxXinovxa Svafiaxa, 

fl xavdov olxov^jua&' ui X{Xti,ujutyoi 

(p&HQovaty, avSQwv tvvtdas XtoftwfJtyot. 

xat xois ye y(fTjaxolg tv ktyuy iqaiyiro, 

xovJfis tV eJne. aog d* imjX&e avyyoyog, QI5 

fif|e uj yijy 'Ivayov xfXTr^j.ityoi, 

vfuy afivyuiy ovdty ijoaoy f/ naxql 

fxxfiya jJ7]XfQ . tl ya(t affoiywv (fovog 

iaxai yvvat^lv oaiog, ov <f&dyoix' ix' dy 

&vriaxovxtg, ?} yvyai^l dovliveiv y()eiay' 920 

xoiryavxiov de dQuaex' >j d(>aaai yfiecSy. 

yijy ftiy ydq fj Trgodovaa Xexx^' ijiiov naxQug 

xt9yT]xey el di di) xaxaxTevtixt fte. 


910. Flor. 2. vq/iQu. 

911. H. fiqj’ ixoigazivur. 

913. Legebatur bic, ut alibi, tvriSug. Graniinalici tvviittg scri- 
bendum dictitant: e. Et^m. M. p. 97, 51. 393, 38. Arcad. p. 32, 17. 

916. Post hunc rersuni legebatur bic: Tiulai UtXaayoi , ^u- 
viiiSai di divuQor, in quo plerique cudd. et Eustatbius p. 357, 31. 
qui hunc versum etiam p. 320, 1. respicit, et ad Dionvsii v. 347. in 
prioribus editionibus, di omittunt, Ven. b. ^Jaraoi di dtvxtQOv. Ex 
Musgravii sententia hunc versum ut Euripideum quidem, sed ex alia 
fabula sumptum, recte eiecemnt Biunckius et Porsonus. Mattbiac ta- 
men verebatur, ne poeta Orestem suum commemoranda antiquitate et 
fortuna gentis favorem captare voluerit. At verendum potius erat, ne 
is qui diceret tl jup upo/imv qorog 'iaiat yy^ai^iy oatog, parum 
caute Danaidarum appellatione memoriam excitaret undequinquaginta Da- 
nai filiarum, absolutarum in iudicio Argivorum, nec punitarum nisi 
apud inferos. 

917. Flor. 10. omittit ovdlv. Flor. 33. iftiv uftivw» fxuXl.or 
^ xovyiu najg/. 

923. Plerique codices li di dq xaJaxtaythi ftt, Ven. b. tl di 
xxaytXxl ftt. Aid. tl di dq xaraxxtytTii yt. Porsonus: tl di dij 
xaxttxxtytU' iyi. Quem quum secutus esset Matihiae, poenituit eum 
in adnotatione, quod serraverit ty{, ut io quo nulla hic sit emphasis. 
At esse potest, si inter se opponuntur haec: mater quum punita est, 
tatitfaelum est legi: ego si punior, solvitur lex. 
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o vofiog avtizai, xov (p&ovoi d-v^axtav ztg av, 
925 wg T^g ye Tolutjg ov anavtg yevi^aezat. 
aAil’ ovx tmt&’ ofuXov, ev doxuty Xtyeiv. 
vtxtt (T IxHVog 6 xaxbg iv nX^iXet Hywv, 
bff TiyoQtve avyyovov ai ze xzaxiiv. 
juSXtg S' ineiae /j^rj nezQovfiivovg &aveiv 
930ril^utoy 'O^iazTjg' avzoxaiQi de aepayfi 
VTieaxer^ tV zTjd' Xeiipeiv jiiov 

avv aoL. no^evei d‘ avzbv sxxX?jztoy ano 
nvXddrjg daxQvmv avv d' bfiaQzovatv (piXoi 
xXaiovztg, olxzei^ovzeg' SQX^^ai di aoi 
^^niXQOv iXiafia xal nQogoxptg afXida. 
dXX' evzQfnil^e epdayav' ^ ft{foxov di^t], 
vjg det XineTv ae (fiyyog‘ fjvyiveia di 
ovdiy a' eneoepiXzjaey, ovd' 6 ITv&iog 
z^inoda xa&i^uiy <PoH[3og, aXX' amuXeaey. 

X0P02:. 

940 15 dvgndXaiya naQ&ev' , ibg ^vyr^Qeepeg 

n()6gu)noy elg yrjy aby ftaXovd' aip&oyyog el, 
(ug elg azeyayjaovg xal yoovg d^a^ov/aexTi. 


924. V«n. b. acpurai. 

925. Taur. onuvtg ov yevrfiezat. Flor. 10. ov ytrrfiezat 
anuyig. 

927. Flor. 10. Xoywy. Scriplur Chriiti palientif t. 411. eam 
ceteris libris X/y(oy. 

928. Flor. 2. ^j-optr<Tt. 

929. Hic rersus drrst in Flor. 18. Elmsleius qnum ad ITrracl. 
60. rulgaluin nripor/i/iofg, pru quo Flor. 17. nugor ftiyoig babrl, 
in nergorfityog mulari iubvret, quod est in Taur. et adseripto ovg in 
Au^. d. Marn. ea raussa, quod alinqui significaretur reum difficulter 
iudicibus persuasisse, ut ne ipsi lapidati morerentur, non ridetur cogi- 
tasse, etsi per se id significare reiba possint, tamen lioc loco, ubi et 
avyyoyoy ol it praecessit, et res apertissima est, neminem nugov- 
ft^yovg non ad Orestem et Electram esse relaturum. Assensus tamen 
ei est Matthiae. 

937. In Vcn. a. adnotatum; yg. w( ov o' ogiiy StT ffiyyog. 
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UAEKTPA. 

axQocpt] a. 

xaraQ/Ofiai axtvay/iuy, d UtXaayia, 

Ti&ttaa Xtvxov ovvxa 3ia na^rjii^wy, 

Tciy alfiaxTjQoy aray, 945 

xxvnov xe xpaxSg, dy ilax' a xaxa x^oyos 

yfQXfQioy ITeQatcpaaaa -xalXinats &td. 

laxxtixui dk ya Kvxhania, 

aidaQov ini xuQa xi&elaa xovQi^oy, 

nr^fxax' oixcuv. 950 

iktogj ileog oJ‘ 

xuiy &ayovfiiv(ov vm^, 

axQaxTjkaxuiy 'EXXadog nex' oyxiov. 

ayxiax(} 0 (pfj a. 

ftiftaxs yaQ, (itflaxiy, oixtxai xtxvwv 

nQonaaa ytyya Iltlonog, o x' ini fiaxagioig 955 


943. Prarmisium Tulgo a? eu bob ioTfnilur nisi in feq>aucis 
codicibus. Deinde vulgo ajtvayy&v, sed aliquot codd. attyayftov. 

045. Addidi tu» cum Barnesio, nullo in libro inventum. 

940. Pro vulgato it nonnulli libri vel tkaxiv- 

947. Ihpa/q^ttoaa auctore Musgravio eiecerunt critici. Habent 
Iioc nonien et libri et scholiastae, etiam metricus, de quo falsum prae- 
dicat .Matthiae. 

948. Pro iuytitut Porsonus restituit lax^tlxo). 

% 949. Aid. Gueif. Flor. 2. Ven. b. xqaja. Celeri xaqtf, quod 

Brunckius et Porsonus tenuerunt, vel xdqa, quod EImsIeius in cen- 
sura meae Su|iplicum editionis ad v. 303. cum xovqiftoy coniungen- 
dum esse monuit. 

950. Eiecta sunt monita Musgravii a criticis rwy 'ArgudiUy, 
quae in plerisque libris post oixrov, in paucis ante Ti^/tar’ addita 
sunt, in quibus sunt Veneti, quorum in a. scriptum est 'Axqu6dy. 

953. Ven. a. axQvxTiXuxuv. Scboliastes ; iXutyoxrig ^Je ipxi- 
rai i'i‘fxu xuy fuXldyxoiy xt9yrj^ta9at naldaiy oyxwy xuiy noxi 
axpaxr/Xrxxiuy xtjg 'EXXudoc. Iinmo ipsi ol &ayovfttyoi vocantur 
axQaxTjXdxat 'EXXdSog nox' ovxxg, quoniam totam gentem Atrida- 
rum in mente habet Electra. 

Euripidis Ortxiei. 7 
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^aXanog div nox' olxos' 

(p&ovog viv eJle &eo&ev, a ts dvsfuvi]s 
(foivia xfniifos iy xaxolg noUtaig. 
loj Ivi, navSdx{fvx' ivpafJUQtoy 
960 t&vri nolvnoya, Xtvoat&' wg nag' iXni^ag 

fioiga (iaivii. 
ixt^a S' iVepoff afitlfttxat 
nTjfiar' iy 

ftQoxfjjy (T* 6 nag aard&/uTjrog ahuy. 

axQovpTj /?'. 

965 fjLoXoifJU xdy ovQccyov 

fjuaoy x^oyog xe xtxafxiyay 
oivotfTifiaai ^v{fiaig 


956. Libri: ^t;Xwxi( tor nox' olxag. Secuti sunt critici Muf- 
gravii coniectoram ^tjlog wv nox' otxoig. Satiui duxi Doricam for- 
mam in librarum scriptura reatituerr. 

958. Libri; qovia ipr^ipog Iv noXlraig. Musgrariui, qui in 
ilrophico versu JltQoitfaaau eiecit, q^oiria ^ij<po( ix noXu scriben- 
dum esse persuasit criticis. Inserui, quod exciderat, xaxoTg. 

960. Aid. nap’ iXnlda. Mss. fere nag' iXnidag, 

962. Libri ixigoig, Porsonus ixtgog restituit. 

965. Vulgo: ftoXotf" *«>■ ovgarov fiioox x9ov6g xtxafiirar. 
Codices uounulli xai inserunt post ftiaov cum Eustatbio p. 1700, 21. 
et 56. Mattbiae ex mea emendatione in Elem. ductr. metr. pag. 749. 
Tt reposuit. 

968. Libri: ulwg^^aat nlxgax aXvatot /pva/anri (ptgoftixat, 
praeter Aiig. c. Ven. b. in quibus est ;^pt) 0 foio<- Quod olim ut in- 
terpretationem ad n1btgr,ftaai adscriptam suspectum habebam, aXvatfi, 
quum et libri omnes et scboliastae non solum Euripidis, sed etiam Pin- 
dari interpres ad Ul. 1. 97. qui hos versus affert, et qui respicit Eu- 
stathius p. 1700, 62. tueantur, nunc genuinum esse credo. Sed illud 
nou est veri simile, si a}iug>'ftuai nixgav unus versus sit, subiectum 
ei esse trimetrum bracbvcatalectum , uXvatai ygvaiaiai <ptgoftiyav. 
Multo minus ferri potest dimeter, qualem Brunckius et Porsonus, Kin- 
gium, ut fere in rebus metricis solent, secuti dederunt, aXvatai ygv- 
ai’ai{ 9 'fpo^/i’ai’, etsi ygvaiaig duo libri scholiorum Pindari habent. 
E'uil ille venus trimeter, nixgux aXvatat ygvoiuiat (figoftixav. Sic 
vero deest aliquid praecedenti- venui, qui aut Pherecrateus aut Gl/eo- 
neus fuit. Id unus tantum conservavit scholiastarum , qui scripsit: o 
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nixQttv al^toi XQ^oiaiai (pt(fo/iUyav 

divttiai fiwXoy 'Olvfinov, 979 

IV’ iv &qnqvoiaiv &va(iodaoi 

ytQOVTt naxQl TavxdXw, 

os ixBxtv, ixiXE yeyexoQag ijtit&ey ^o/uotVf 

o'i xaxEidoy axag, 

axQO(ffj y. 

Tioxayby ju^y divoy/xa nwlioy 975 

XE&f}inno(id^ovi axdltp 

niXoyjj onoxE nEhxyEai du- 

ditpQEvOE, MvffxiXov (fOVOV 

dixthy ie oW/Mt noyxov, 

lEvxoxv/noaty 980 

TiQos 1'EQataxtatg 
novxicay adXwv 
fioaiy aQfiaxEvaag. 

axQotpfj 

oS^EV dofioiai xoXg ifioi- 

aiv riXd-' dpa noXvoxovog, 985 


ii Xnyog' ti^t napttyfvo/fiijx tlg t^y fiaa^ yijg xal ovpayovxt- 
raftfyfjy nhpay, rjig uioigtUat xaJ (fXpnui fivpleug tnpt<foniyrj 
y^pvouTg uXintaty oipavov. Hinc recepi fivptaig, 

971. Libri avafibuata, praeter H. in quo est ityafioaaufiai. 
Porsonui ex ichol. Aristophania ad Plut. 639. ivafioaaofiat posuit, 
quo usitatissimum tragicis metrum in inusitatum mutatur, ”>a ubi in- 
terpretans, quod scholiaslae recte Snwg significare Tolunt. 

972. Vulgo y/gont nargl TuvtuX<^. Aug. d. yfgont na%{gi. 
Mose. d. Flor. 6. 9. 17. 18. 21. 34. Aug. b. e. najgl ylgovu. 

975. Libri TO nxuviv. Einendarit Porsonns. 

977. Aid. Flor. 10. e correctione ondrt. Ceteri Src, labante 
metro srn'atum a Brunckio et Porsono. 

981. Aid, rtgaaxlatg, forma saepius obvia. Codices, ut vide- 
tur, consentiunt in rigaioxlnig. 

984. Legebatur inotg, interrupto numero iambico. 
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i.6xevfia noifivioiai Maiados x6xov, 
xb xQvaofiaXlov apvog 6n6x* 
eyeyexo xtQag bXobv bkobv 
'AxQtog lnno(i6xa' 

axQO(pt] e. 

o&tv fQig x6 xe mtQtoxbv 
aXiov fitxtftaUv a()fia, 
xav nQog iam^av xelev&ov 
ovpayov npogapjuoaaaa 
fioybnwXoy ig 'Adi, 

axQO(fT] g'. 

imaTiopov xe ^pbfirjfta ITeXeid^og 
elg bdhy akXay Zevg fiexalSdkket, 


986. De Muigravii «enteolia Poraonus cum Brunckio io/jvfia 
noiftviotat posuerunt v. 988. post 6Xoo») ritiato systemate iambico et 
contra omnes libros. 

988. Multi coild. male semel 

989. Libri 'Ai^iiog, quod correxit Porsonus. Deinde Ven. b. 
cum aliquot codd. inno^dtu. Recte libri ceteri inno/?ora. ^ 

990. Vulgo To niepturde. Mulli codd. t6 rt itTipWTOV. 

991. Porsonus uXtov restituit pro atXiov vel ijeX/ov. 

993. Recte ab Meaihio repositum est npofapfiooaffa. Quod 
Porsonus in pleiisque Mss. et Aldina esse ait, fit9apfi6aa(, error 
est. Habent Aid. et .Mss. nQO(apft6nus. Neque in scboliis quod iis 
Matthiae tribuit fuSupfioouaa invenio, nisi in lemmate, quod tamen 
pro explicatione babendum esse ex metaphrasi ad v. 970 — -^1004. ap- 
paret, in qua legitur nQogupfxoauau , «>t< toti fttSapfioaaaa xai 
fttraXXd^uau, Aliquot codices turbato verborum ordine npogapfi6- 
aaa’ ovgufov, quod mire infelix metrorum iudez Matthiae non du- 
bitavit recipere. 

994. Vulgo il( ia, Plerique codd. Iq aw, IXlovonuXov inepte 
interpretantur scboliastae tlg ylav rjfi/pa». 

995. Aid. et plerique codd. inxanopov te ipoft^ftara nXtia- 
do(. Ven. a. Havn. ipuft^ftara. Taur. dpafiTjfttt. Aliquot alii dpo- 
(irjya, quod quum etiam Pbiloponus ad Aristot. Meteorolog. I. vol. 1. 
p. 203. ed. Ideleri, confiimet, Porsonus ex Eustatbio p. 1713, 7. re- 
stituit dpoftfifia neXuaiof. 
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Twvdi t’ afitifiti atl &av<xTOV6 ^avd- 
Tcov rd t’ ijitowfia ^tlnya &veacov 
XtxTQa js Kffriaaas 'At^onag doil- 
ag doXioiai ydfxoig, ra navvaraTa «J* 
tlg ijue xat yevtrav ijuoy i]Xv&s 
noXvaxovotaiy dofxuw dydyxcug. 

XOPOS. 

xai fii]y oJe aog S^yyoyog ffmei 
rf^qxp &aydxov xaxaxvQto&ug, 
o xs niaxoxaxog ndyxcav JJvXddrig 
laddtX(fog dyriQ, * * lO^vyvay 


997. Libri: xwvSl t’ ufttlfiit d-avdtovg 9avdtati', male inter- 
rupto anaparitii lystemate dactylico. Scilicet exciderat o(i post afif{~ 
fiit, quod restitui. Dubitant autem scholiastae, qui Afitlfiu* dicitur 
utrum luppiler sit an .Mercurius. lovem inielligens Mattbiae impedi- 
tam et contortam interpretationem protulit. At noininatiri sunt dtmva 
el X/xrpo, quae Atridarum 9avdxovg S-aydiojy oftif/itiv dicuntur. 

1001. Libri fjXv9t. In Hosc. d. supra scriptum ut Por- 

Bonus cum Brunckio scripsit. 

1002. Vulgo; ioftuty noXvnorotg avdyxuig. Mose. d. Ven. b. 
noXvaxovoig, ut Kiugius edidit, quod ita legisse scholiastam metricum 
inielligeret. Flor. 2. dofitay aiiv noXvndvotg avdyxaig, quod ridetur 
ex interpretatione adiectum, quum in scholiis legamus: noXvn ovotg. 
Xtinu ^ avy, avv noXvoTOvoig ardyxaig. Si a poeta profectum 
esset 0 ve, aptus claudendo systemati esset trimeter catalecticus, noXv- 
ojovoiai avv dufitop ufdyxatg. Sed qiinm interpretis esse rideatur, 
alius putandus est nec minus usitatus in fine stropharum rersus posi- 
tus fuisse; noXvoToyoiaty dofitoy uyayxvug, 

1003. Omissum rulgo od; praebuerunt Florentini omnes, Gneif. 
Ven. a. b. 

1004. Hesycbius: naxaxvQwd-tlg. xaxaxqtd-tlg. Haec etiam 
in scholiis leguntur. 

1006. Libri; lauStXtfog ay^p l&vya>y yoatgov xwXoy 'Ogi- 
axov, Porsonus ex Heathii coniectura recepit 0f9<3y, quod merito mi- 
ratas EImsIeius ad Heracl. 614. coniecit iSi9vy<oy, delendumque cen- 
suit 'Ogiaxov, quod omissum est in Flor. 21. 34. Sine dubio rectam 
riam ingressos «t EImsIeius, sed de il^t9vvii>y dubitare licet. Mihi 
reii similius ridetnr adrerbium excidisse, nt niXag rel atg^fi I9vyay 
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voat()6v xdiXoy 

noSl XTfSoavvt^ na^datiQoe. 

HAEKTPA. 

ot ’yto‘ nifb rvfi(iov y<xQ o’ b^did’ ccyaaxeyWf 
lOlOaJeilye, xal n<xQoi&e vtQtt^cav nv^ag. 

ot ’yto fmk' av&ig' u)g o* iJova' iy bfifuxaiy 
nayvazdTrjv n^ogoipiv i^eaxrjy yptvcDv. 

OPESTHS. 

ov oly' cKptlaa roiig yvyaixtiovg ydovg 
(Tr/plfig T« xpay&ivz ' ; olxrpd [liv rdd' , aXV ofjuug 
\9i\h(pt^tiv a' aydyxTj zdg TtaQearajaag rvxag. 

HAEKTPA. 

xai nwg aivmm, (pi/yog tlgoQ&y &iov 
xod' oxjxi&* fifjiiy zoig xaXtttji(6(ioig fuxoy; 


1010. Vulgo ffpr/pcoi' nvQif. Comparat Pononus vigtfgwp 
oxiffrj in Troad. 1247. Addere poterat vtgxtgw ayaXftaxa Ai- 
cesi. 614. 9vf)UTa vigxtgoiv Ion. 1234. atque ex ipao Oreste 122. 
vtgjigwr dwgti/taxu. Codd. fere omues et scholiastes ngjigov nv- 
gSg. Flor. 2. vigt^gaf. 

1011. ,4ld. HaTD. Aug. c. d. uf Idova' Oftyaat. Aliquot codd. 
wg Idovaa a’ oft/aaoi. Alii wg Jdovaa v* it> Sftftaot. Porsonus 
dlg ff’ ldova‘ l» ofi/naai. 

1013. Par. A. Flor. 2. 10. 21. Taur. Aug. b. d. Yen. a. b. 
et duo Leideoses apud Valck. ad Pboen. 1319. Xoyovg, In Aug. d. 
Ven. a. adscriptuin yg. yoovg, quae Aldinae et ceterorum librorum 
scriptura est. 

1015. Aid. Ven. a. b. aliique codd. (flgiii/ o’ dvdyKtj. Omisit 
pronomen cum Kingio et aliquot codd. Porsonus. Aptius videtnr ser- 
vari, quoniam de sola Electra loquitur Orestes, ipse paratus ad feren- 
dam inevitabilem sortem. 

1016. Libri; xal ntSg aiconco, <pfyyog dgog&v 9iov x66' ov- 
xi9-' ij/4Ty JoTg ToXatJuigoig ftixa; Transposuerunt editores signum 
interrogationis post ouamS. .4t ita non scripsit Euripides: narrare 
enim Electra Oresti videretur moriendum esse. Interpunctio quidem re- 
leram editionum recte se kabet, sed ia scriptura vitium est. Reponen- 
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OPESTHS. 

jufj av yi /t‘ anoTtxtiv' • alig an ‘A(fytiag 
■ttd-yTjx 6 Tltjfiwy Tct naffovz' ta xaxd. 

HAEKTPA. 

tS /ufieog 7](i7]s oijs, ^O^tara, xcu nozftov 
^^avdzov z' auiffov. ixQtjy a' , oz' ovxtz' th 

OPESrHS, 

/.ifj n^bg &tuiv fioi ntQiftdXfig ayaydfjiav, 
tlg ddxQva noQd-fifvova' vnofxyrjaiy xaxviv. 

HAEKTPA. 

&ayovfJuy ' ovx dloy ze fzf] aztytty xaxd. 
ndaiv ydg olxzgoy fi (iffordig. 


dum er*t quod iam Moigravio in mentem eenit: xoi niog vioincu, 
(ftyyog tlfOfS» 9tov zod' ovzt^' fjftTv zoig zaXtunwaoig yttov. 
Nam sententia certe haec inesse in verbis debet, reddiderunlque eam 
haec duo scholia: xai ruit oiumrjau, ini\ ovAu ftiztaziv fifiTy 
zoT; A&Xiots fiXinuv z6dt z6 <piof zov rjkioiv: imi zo g>ai( tov 
ql/ov ov yiztaztv r\fi!v zoTg zaXainiigotg. Illud tamen dubitari 
potest, utrum fuzof scripserit poeta, an it y' OQai> yha. Praetuli 
id qnod et elegantius videbatur, et ad sententiam rectius: nam tlnip 
potius quam ei' yt dicendum erat 

1018. Quod legebatur, ov fitj fi' unoxzttr', etsi recte dictum 
est, si sequentia spectantur, tamen quo modo ad praecedentia apte re> 
sponderi potuerit pronomine in principio collocato, non apparet. Flor. 2. 
bonus codex, fit} av fi’ an&xzfv'. Unde scripsi ft^ av yl fi‘ ano~ 
XT«v*. Tum libri plerique vn‘ Agyilag /epd(, sed Flor. 2. 10. 
33. Taqr. Ven. a. uji' Agytiag ytpd;, quod praestare iudicavi. Xt- 
ph( interpretantur glossatores vno zijg zwy ‘Apytitoy dvyaariluf. 
Mibi videtur xnQozovrfOtg intelligenda. 

1020. Quinque codices i5 zXijfioy, quod in aliis ut diversa lectio 
adscriptum. 

1021. Ven. b. a' i/p^y. 

1022. In Havn. Aug. d. omissam est fioi, pro quo Taur. Ven. 
a. fiov. In Mose. a. Aug. c. ad tuptfiaXjig adscriptum yp, npog. 
Id ad talem scripturam videtitf pertinere: fiif npbg 9tuiy fit npoffia- 
Xfis Ayuydpla. Nam in Aug. c. fioi sic scriptum est ut nescias fiot 
an fiTf sit, in Ven. a. b. autem est uyaydpia. 
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ope^thj:. 

t 6S' Tj^() rifiXv xvQiov’ dei (T rj /Jpd/ovs 
anxetv XQe/itaaxovg, i} ^i<poe ^rj^eiv /e^t. 

. HAEKTPA. 

av vvv fx , ddeXipe, firj Tig 'A^yeioxy xtdvji, 
vfiQiOjiia &f/iieyog rrjy 'AyajLitiuyoyog yovov. 

OPERTUS. 

1030 a to ^rp:Qog aJfi f/to‘ ai (T ov xreyw, 
akl‘ avx6xei^i d-yijax^ 0T(p ftovlei xQomo, 


1026. Exilis canssa est, qua Elmslehis ad Med. 326. not. 5. 
scribi voli-bat iti 6fj fiQO/ovg. 

1027. Cant. Flor. 6. Ven. a. 9lyuv. Aug. c. d. Flor. 

10. ^ /Jift ^icpog Siytiy. Aug. b. xtgotv. 

1020. Libri: vfigtafia tov Ayaft/ftvovog yirov. Sebo* 

liastes: ygdffttat xai dd^roi'. oCra ydg xui Ku).Xt'aiQai6i tpr^aty 
Agwxoifuvri ygiitfiiy. Tacent critici, et Matthiae ne incnlioneu) qui- 
dem fecit lectionis Aristophaneae: quae etsi rix cuiquam probabitur, ta- 
men ostendit falsam risam esse giammatico alteram scripturam. Non 
enim opinor sentiebat, ut scholiastes ad r. 81. qui ibi Tue Ayafii- 
fiyoyog yoyoy interpretatur tovc naidag tov ‘ Ayufi{fiyoyog, sed cen- 
sebat verba ista et illic et r. 314. non posse nisi de Oreste intelligi, 
eoque hic, ubi de se loquitur Electra, usurpari non putuisse. Illa qui- 
dem dicere debebat T^v ‘AyaiiX/irovog yoroy, nec dubitavi id repo- 
nere. Naui anapaesto recentior tragoedia in numine proprio locum con- 
cessit, etiam ubi evitari pes ille poterat. Vide ad Suph. Pbiloct. 794. 
et infra r. 1538. L't bic loculus est, ita etiam in Iph. Aul. 794. 
(800) dia ai xity xvxyov doXixavxeyog yoyoy, >'ide ad Viger. 
p. 930. 

1030. Vulgo: SXig xd fit)Tgb( uTft' j/w ai 6’ ov xxavru. 
Priorem horum partem in v. i/jo habet etiam Thomas M. Sed Ask. 1. 
Mose. a. d. Flor. 17. 25. 34. aXif tb fitjTQbg alft' ’ iyto di o’ 
ov xrarib. M.inc scripturam recepit Matthiae, quia vis non possit esse 
isse in ai, quasi dicat Orestes alium quidem interficiam, al non te, 
sed in piiii.a person.i, cui opponatur alk’ avrb/tigi iXyr,axe rg('n<o; 
nam quum librarii errore verbis transpositis scriptum esset iytb ai d’ 
ov xiuirS, quod in Cant. L. Guelf. Flor. 6. 9. 18. 21. Aug. c. in- 
veniri, mutatum esse iyto in i/o). Contra Porsonus, speciosam qui- 
dem istam scripturam esse fassus, tamen merum errorem esse, quia 
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HAEKTPA. 

taxat xdS' ■ ovdtv aov iitpovg Ktliiipo^ai • 
cilii’ a^cpt&iivai af} dfQXl 

OPEZTH2. 

riQnov xtVTiv ovrjaiVj tl xt^nvov xi>3e 
&avdxov mXag [it(iwai, ntQtftaXtXv i^fpas. 

HAEKTPA. 

u) (piXxax', u) TioB^tivbv i\diax6v t’ 

XTjg OTjg adiXif rjg bro/ua xal 

OPE2TH2:. 

ix xoL fit xi\^tig' xai o’ dfttixpaa&ai &iXm 
(fiXoxr^xi x^tQdiv. xi ydp tx' aWovftai xdXag; 
w oxt(iv' ditlcfijg, cu (fiXov nffugnxvyfi iftoy, 
xd<y avxl naiduiv xal yaiirjXiov Xtxovg 
Tjffogtp&tyftax' afupolv xdig xaXaintoQoig nd(fa. 


lytb ai 6' in aliii libris sit, liquere ait. Uterque falsa ratiocinatione 
usus esL Mattbias enim non ridit ailesse id ipsum , qnod ad oppnsi- 
tiourin requirit: nam quum Orestes dicit uXig x6 /iijrpo; atfi' f)fW* 
ai d‘ ov xxtyui, quid est iil aliud, quam matrem interfeci, te vero 
non interficiam? Pnrsonus autem quum iyio ai d’ ov pro mero errore ha- 
buit, non cogitavit id non minus recte dictum esse, quam in Sophoclis 
Aiace v. 116. tovtS aoi d’ itfiifiui. Itaque sic potius statuendum 
est, iyib di a' ov xinib scriptum ab iis esse, qui isti av nir Ele- 
ctrae iytb opponendum esse censerent. 

1032. Aug. d. iiqiog, quod fuerat etiam in Ang. e. in quo corre- 
ctum est a prima manu. 

1034. Male post j6it distinguebatur. Meliora scholiastes ducere 
potnerat. 

103.i. Aug d. /ipa. 

1042. Libri: ngot;q9tyfiaT' uficpl T 0 ~g xaXmmupotg naga. 
Scholiastes ad vfiift" aeri rov ini. xal yoipig di adrq; 6 Xoyog 
OiuCtcai. Brunckius er Musgravii coniectura upii. Porsouus ex H. 
tjfiiy, ut V. 1017. id Mattfaiae ad vaXatnwpoig superscriptum io 
Guelf. interpretis esse videns e Lobeckii coniectura ad Ai. 611. (610. 
ed. ait.) ufiffoXy dedit, sequi se illum debuisse dicens etiam TOtx JU- 
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HAEKTPA. 

(ptV' 

nuis O.V ^Lifos yuj xavxov, el &eiuis, xrdvoi, 
104&xat fiyilfia <feiai&' ty, x0(fov Tt^yda/naxa. 

OPESTHS. 

TidiOT av tXri xavS-' • op^s Se drj q>ilu)y 
tus eanayiofied-' , uistt xoiyujyeiy xdepov. 

HAEKTPA. 

ot)S‘ el(f' vneq aov, fif] &ayely anovSrjV e/,uiv, 
Meyekaos 6 xaxust o nQodoxtjs xov ‘fiov nax()6s; 


Xainwpoiy icribeodu. Sed pocnituit eam poitea, quud nulla via ait in 
eo, quod duo aint, non unua vel plurea; itaque Tclda nQos<f9{y(iaja 
nuQtaxty &fupi xoig tuXcuTidgots dixiaae Euripidem videri pro na- 
pcorr Tor; xaXamwgois, quia aumuiam calamitatem aigniflcare voluerit, 
quae circumdet hominem. Ter in hia male abuaua eat acumine indicii 
aui vir doctiaaimua. Ut a postremo incipiam, torta est quam protulit 
interpretatio. Nam toi( TaXaiTKugoig nihil aliud quam de mi* 

seris significare potest. Blandis appellationibus quoniam praedicatur ali- 
quid de iis quos quis appellat, dici illae quidem possunt ngos<f^{yya.xa 
dfKfl Tim: sed languet id tamen mirum in modum, quia non quid 
pra^icent de se, sed quod praedicant et testificantur caritatem suam 
spectatur. Deinde quid hoc est, quod nullam vim in eo esse ait, quod 
duo, non unus vel plures sint? Id sic recte obiecisset, si haec uni- 
verse de quibusvis hominibus dicerentur. At ubi non est nisi de duo- 
bus sermo, quid est quod illi non sint duo vel ambo dicendi? Immo ubi quid 
aeque in utrumvis cadere dicendum est, necessarium est id ntrique, eoqne 
ambobus convenire did. Denique quum, si dfsepotr, etiam Torv iitXainii- 
goif se scribere debuisse arbitratus est, non cogitavit, seu dativus seu geni- 
tivus sit UfKfOtr, recte adiectum esse joTg jaXeundgotg. Nam si 
dativus est, recte per appositionis figuram additur sor^ xaXcuntigoig. 
Differunt enim dfi<potr, Totg xaXaimigoig, ambobus, qui miseri su- 
mus, et dfKfosv xoiv xaXaiiuogoiv , ambobus mtsms, in quo haec in 
unam sunt notionem coniuncta. Sin genitivus est, id quod ego quidem 
verum esse puto , alloquia amborum , h. e. quibus ambo se mutuo ap- 
pellent, intelligenda sunt, et ndgtaxiv ad solum Tor; xaXasnsigotg re- 
ferendum. Itaque aftqiotr recepi. 

1045. Aug. d. xsxydafsaxi, superscripto a. Ven. b. ir x/Jpov 
xtaxrdayaatv. 

10^. 1049. Hos versus Mose. d. tribuit Orestil Electrae sunt, 
et recte, in ceteris. 
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OPESTHS. 

ov<f oftfi.* aiU’ Inl axfpizQois i'xt»v 1050 

TTiy IXnid' , svXafiuTO fir\ 0(6X,tiv tpiXovs- 

aXi^ tV, oTiwg yttrvaia xayafiifivovog 

(fQaaavre xar&ttVovfUiS'* a^tturata. 

xayu) fitv etyeveiav inodU^m noXet, 

naiaag n^bg ^naQ ^aoydvtp' oe ai ;fpetw 1055 

o/ioia TiQuoativ roig ifidig roXfii^fiaaiv. 

IlvXdiri, av S* f]fiiv tov <pcvov yivov (igafitvg, 
xai xax&avSvTOiv ei m^iazeiXov de/iag, 

&dif/oy re xoivfi n^bg nouQbg Tdfiftov (peQUW. 

xai e^yoy d/g b^g, TioQevofzai. 1060 

nYAAJH^:. 

Iniaxeg. ev fiiv nQwzd aoi fiofupriv ex(o, 
el ^ijy fie aov 9ay6yxog fjXmaag. 

OPE ST H 2. 

zL yd(} nffogrpcei xaz9-ayeiy o’ iftov fiha; 

HYAAAIIS. 

yj^ov; zi ii ^rjy o^g izai^iag azeq; 

OPESTHS. 

ovx txxaveg av fiijitQ, wg iycb zdXag. 1065 


1051. Vulgo TivXafiiTfo. Ven. a. cum aliquot aliii codd. cvla- 
fittro. 

1054. Ad noXti in Flor. 6. Ven. a. adicriptum yg. nazgof. 
1056. H. fiovXfjfiaot, Ang. d. fiovXtvftctat , uterque adscripto 
yg. ToXfi^ftaoi, quae eat ceterorum librarum acriptnra. 

1058. Aliquot codd. xtn&avorfwi'. 

1060. Mofc. a. Flor. 2. 17. 34. omittunt d’. 

1064. L. Harn. Ang. c. ittugdtis, ut Porsonui acripait ^ 

1065. Flor. 21. pro vulgato a^r. In Aug.-d. ad ffijv ad- 
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nYAAJHS. 

avv aoi ye xoivfi' ratna xal ndayeiv fie Jet. 

OPE^TH^. 

«TidJoff To atv/ua narQi, firj avyd-ytpxe fiot. 
aoii jiity y<xQ lan noXig, ifiol d' ovx eori diq, 
, xai dui^ia narQog xal f.uyag nlovrov i,ifirjy. 
WJQyd^ujy dt ttJs /tfV f^ygnoT/iiov z^gcY ia^dXrjg, 
i]y aoi xazTjyyvTja’ , ixaigiav atftwy' 
av d' dU.0 XtxTQov Tiaidonoiriaai kafttov, 
xrj^og Ji xovixhy xal aoy ovxtx' iaxi Sx}. 
aXk' u) no&tivoy oyofi ofuXiag iurig, 
1075 ;jcftp’ • ov yd-Q ^uiy iari xovxo, aoi ye fi/jy' 
oi yaQ ^ayoyxBg yaQjudxvjy xTjxojjue&a. 

nYAAJHS. 

Tj nolv Iflenfiai xuiy ifiuiy ftovXtvfidxoiv. 

alfid fiov dt^aiTO xd()mfioy mifoy, 
fj,Tf laftngbg aldxjp, ei' a’ iycb ngodovg noxe 
lO^eXev&egujaag xovfiby anoXinoifiL as. 


scriplum yp. av. Hoc rpcipiradum duxi. Nam elii hic Pyladae ma- 
trem inlellig^i aprriuui esi, taineu, si distincte additur luam, male con- 
renit, quod Pylades respondet, ave aoi yi xoierj. 

1060. Inierpungeh.ilur: ave aoi yt’ Koiefj rnvTa xal rrda^ne 
fU Jti. Nulla interpunctio est in Aug. b. sed in Aug. c. post xoi- 
vij, in Mose. d. post tuvra. Kecte Malihiae: |i‘e aoi yt xoivij' 
juvta xal nda/^tie fit dtt. Ac toiIxu praebuerunt septem codices. 
Dein M. /grj. 

1067. Flor. 33. firi T^veder^ax' Ifioi. 

1069. Flor. 10. xal Xifieje nXovTov fifyag. 

1070. Vulgo ydfiov. Codd. yiifiaie. 

1071. L. Aug. c. Pnrsonus itatptiae. 

107:2. Gueif. nuidonoi^aoe, superscripto ab alia manu at. 

1074. Vulgo ofifi’. Codices fere omnes oeofi. 

1077. Vulgo ^nov. Multi codd. t/ noXv. 

1080. Flor. 10. 33. Ven. a. b. anoXtinoifii at. 
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xtti avyxaxixrayov yap, ovx ot^yi^ao/uai, 
xal ndvx' l(iovXiV<f wv ai/ vvv xLvtis Sixag' 
xat aw&aviiv ovv dtl fi$ aot xal ofiov. 
i/u^v yd(t avTTjv, r^s ye Xtyos iTtijrtaa, 

XQivvj SdfiaQxa' xL ydg igui xdyco noxB 1095 

xriv /deXffiS' iX&u>v ^wxtiov dx^unxoXiv, 

ofi TiQiy fitv v^as dv^xvxtly (fiXog 7rap;'Jj', 

yvy J" oi/xtx' flfit dvgtv)^ovvxi aoi (fiXog; 

ovx taxiy, aXXd xavxa uiv xa/nol /atXii. 

tml <y« xax&ttyov^ty , ig xotvovg Xoyovg 1090 

il&wjuiy, wg ay MtytXswg ivrdvgxvxf]. 

OPESTHS. 

ui (fiXxax', il yap xovro xax9-dyoi/Li Woiy. 

n YAAJH2. 

nt&ov y\/y, aydfxeiyov (paaydyov xotxdg. 


1084. Moie. d. ^^o). Dpinde vulgo, ut Havn. \eo. i. b. ^g 
Infivtaa, Brunckiui xujf^vtau, quod reiiripus Ponsunus, quia 

tantum de X(3 xvqwi dici videatur, yf Xfyng Inf^viaa scripiit. 
Baroesii conircluram rig X{}f_og y' ^rrrjvfiru, firmant K. Flur. 18. 21. 
Propterea recepit Matihiae. At ea videtur Triclinii correctio eue; 
quare probabiliorem Porsoni icripluram recepi. Poterat poeta 
v*aa ECTibere. 

1085. Vulgo: xqIvio diifiagta. xl yag Igui xuXov noxt, Li- 
ber P. Flor. 2. t/ yap igiii xuyio noxt, Aug. d. Marn. xl yag lg& 
noxt xaX6r. Scholiastes: xira ivngogomov unoXoylav dtooio: quam 
ille interpretationem dare debuit, etiam si non legit istud xmXov, quod 
manifestum est siippli meniuiii versus uno pede mutilati. Vera vide- 
tur altera scriptura esse, nisi scripsit: xl yug tywv Igui noxL 

1086. Vulgo: yq» ^tXffld' lX9wr, 0mxlwv uxgonxoXiv. Aug. 
c. tlg yijr. Flor. 33. inserit xai ante 0iox{o)V. Neque enim sine 
causia mirati videntur antiqui interpretes terram Delphicam Phocensium 
uxgonxoXiv dici. Unde etiam ^ir^TponoXrp adscriptum est in qui- 
busdatrr codd. Quod crederes dudum ev coniectura positum esse, prae- 
bet Ven. b. AtXtfld' iXHwv 0ojxl<ox dxgonxoXtx. 

1093. Flor. 2. 25. ntl9ov vvr. 
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OPESTHS. 

fuv(3, rov ix9'Qov el' ri Ti/tuoQiqaoftai. 

nYAAJHS. 

lOdbaiya vw’ tus yvvat^i niOxevtu ftgaxv. 

OPE2THS. 

firidtv rqiajis xasS* • tug naQtitf ^fuv tpiXai. 

nYAAJHZ. 

‘EXtVTjv xTtxycoitev, MevsXetp IvTirpt Titxffdv. 

OPESTHS. 

mus; 10 yaQ ixoifMV Maxiv, et y’ etnai xaXtus. 

nYAAAHS. 

atpd^avxfs. ix do/iots Je xpvmsxat ae&ex. 


1097. Mira Darrat Schaeferut, IleleDam dici Xvmjy, ut io Hr- 
cuba 897. esae Jioa^ /t^piftva ytitgi. Imino ad xravioftty additum 
est Ivnijy eo usu accusativi, qiio eSectus actionis verbo significatae 
indicatur, quia in rerbo inest xrdvoifiiy xi^lvtis Xvmiv, quod etiam 
inversum dici potest 9wfuy Xvnrjy xxtlyoyxtg. 

1098. Vulgo: niuf; td yctff itoifwy ioxiy, ti y’ totai xo- 

Xuf. Haec sic scripta intelligi nequeunt. Scholiastae: n(3( ovy 
lix 01 (10 V. xo il yap, q tjoi, xovxo tvxoXoy xal i'xoi(ioy xb 

q<oytvaat xtjy ‘EX/yt;y, xaXdi; ay r^tty taxat. aXXu to in' l(iol 
ixoifioy laxf rb ydp txol(io)g xal tr/epwf EXiytjy xaxtgyd- 
aaa 9 ai xuXov iaxiy, ti oXai( dwuxby xovxo n^a^ai. ixotfios yug 
tlg xovxo tl(tt, tiyt (t^ xaxuXrjrf 9 f,ao(xat. aXXa xlvt xgonif, ipt}~ 
aly, uylXu(tiy, itot(to( yug tl(il ngbg xb aifd^at, ti iaxiy tv(ia- 
gi( tb xxtiyaf xovx/aiiy ti /u^ xaxaXijji^i^aofiai. Patet bos ita 
legisse: nwg; xb ydg txoi(toy iaxty’ ti' y‘ taxat, xaXdig. Solo ac- 
centu mutato emendari oratio potest: xb yiig Vxoi(tov i'axty, ti' y' 
taxat xaXwf, hac sententia: prompla voluntas adest, si reete fieri 
poterit. Fateor tamen boc non valde placere, quia hic tantummodo ut 
possit fieri, non quam recte aut facile, spectatur, mallemque legeretur: 
Ttdjg; tini, xb ydg ixot(ioy, ti'y’ taxat, ndga, vel: ntog; xb ydg 
i(i 6 y y' txotfsor, ti' y’ taxat, ndga. 
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OPESTHS. 

/idltarcf xai dfj navr ajioaipQuyH^ezat. 1100 

nrAAJIIS. 

aXX' ovxtS-*, "AiSijy w^tpiov xtxzTjiuvTj. 

OPESTHS. 

xai nuie; f'x^i yap fta^pdqovs ondorag. 

nXAAJHS. 

zlvag; ^Qvyuiv yoQ ovdtv' av ZQsaaifi iyci. 

OPE2THS. 

oXovg ivdnzQvav xai fiv(i(ov imazdzag. 

nYAAAIIS. 

zqv<pdg yd^ i]xti i'xovaa T^ufCxdg; ll(fe 

OPESTHS. 

wg&' 'EXXdg ainfj Ofux^bv olxrjzrjQiov. 

HYylAJHSS. 

ov^ty zd dovXoy 7i(>dg zo fifj dovXoy yivog. 

OPE2THS. 

xai firiv zoS* f^^ag dlg S-aytty oi/y d%ofiai. 


1100. Scholiasips: atfgayXSag fnni9iiniv, 3^ ”dna »Xrj- 
(tovo/i^aaoa ja i/nu. ia yh, (ftjol, otfguyO^i liuv r)ftn/gwy, ru 
di anoa<fguy(^u. ygi<f nut xai anaa<fuXU^ii ai. 

1101. Flor. 21. xtxJTifiiytjy, quod Tidrlor ex xtxTijyixfi ortum. 
1104. Quomodo per atlractionem interrumpi continuitatem oratio* 

nic putaverit Schaeferui, ego nie fateor non intelligere. Sed (olebat 
ille non penpecta leptuosc enuntiare. 

Il08. Aid. et plerique codd. ov quod (errarunt Brnn- 
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nYAAJHS. 

aii’ ot>J’ lyut fitjy, aoi ys xi^toQovfievos- 

0PESTH2. 

IIIOto TiQuyfia (i/jlov xai TjtQatv', ornos ItyeiS- 

nYAAJHS. 

eisi/xey is oixovs Stjd^ey, los &ayovfuyoi. 

OPESTHS. 

eyto roaovToy, xaniXoina S' ovx iyw. 

nYAAAHS. 

y6ovs 7i^i>s avxrjv &ria6fiea{P S ndayofuv. 

OPESTH^. 

«Sst’ ixdaxQvaai y' tydo9-ev xeya^fiivTiv. 


ckius et Portonui. Cant. Aug. b. ov/_ ui^o/iai, quod probat Elinaleiiii 
ad Meraci. 600. ubi est dvftftjutTv yuQ a^nftat 9tdv. Mose. d. ov- 
Xdl^nfiui, ut apud Mesycliliim legitur. .Matthiae tuendum putavit ot 
atlulitqiie ex Apollonio Rbod. IV. 190. fitjxiu rvy 
a^f, (fIXoi, niixfftjidt rimttui. At leiis est in hoc genere Alexan- 
drini poetae auctoritas. Qui ov ydl^o^iui defendere voluerit, ostendere 
debebit Atticos epicum verbum usurpasse. 

1113. Dubitari potest, utrum, quod Maltbiae vult, a ndaxofiiv 
sit ori Taura nnn/Ofiiv , sire, ut recitts dicam, pro iii quae pati- 
mur, an, quae Scliaeferi sententia est, ydovq t^qnn^tt^u sit idem quod 
yOTjaofit^u. Huc ut multo simplicius praeferendtim. 

1114. Flor. 2. iZgtt duxgvaai y' . Aid. io;t’ ixSaxgvaai y'. 

Sic etiam Aug. b. c. d. Marn. quorum duo postremi y' omittunt. Alii 
non pauci codd. w;r’ {vdaxgvaai y'. Deinde tres Leid. apud Valck. 
ad Pboen. 1333. liber P. Mose. a. Guelf. Taur. Florentini omnes 
xt/ugutvr,r. Ex Aldina vulgatum xf/ug^iirq, qnod et ipsum probum 
esse gravi errore Pursonus iudicabat, Mattbiae autem ex xtfrugttirot 
orturo coniecii, quod est in Mose. d. eoque rettulit etiam a, quod in 
Aug. d. ad xiyagulvq superscriptum est. Bonam sententiam praebe- 
ret x(/agft{yoi, nisi sequens versus obstaret. Si legitur, iS;t’ ixSa- 
xgZaai y' xtxagyivq* , non est id sic intelligendum, ac si 
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nYAJJHS. 

xat yipv naQearai laiifF aniQ xeivt] toti. 

()PE^TH2:. 

i'miT aywya nuis aymviovfuS^a ; 

nYAAJJI^. 

xqvjvi iv nenXoiai toiai^ i'^ofisv ^L(ptj. 

0PE2TIIS. 

n^oaS-ev d' ona^tSy rig oXb&^os ysyriOezai; 

nYAAAII^. 

ixxl/jOOfuy afpas ctlXoy oiXXoas artyris. 

0PE2THS. 

xat roy ye firj aiywyx' anoxrtiytiv XQBiuy. 

nYAAAHS. 

tlz' avrh ^TjXoX xovQyoy 61 xtiyeiy xQtaiy. 

0PE2TH2. 

'EXfyriv (poytveiy fiay&ayto xh avfipoXov. 


tam veLementer lamentandum dicat Orettei, nl lacrimas fundere cogatur 
Helena, sed cum ironia; teilicet ul illa lacrimat fundat, intus ri- 
dens, quod est, ut gaudeat, dissimulans gaudium lacrimis. Eo perline- 
bat etiam xr/ap/ifei;. Nam qui sic scribebant, sine dubio legebant: 
iSfT* ixSaxgvoH y' Mo9tv xtyaQfi(vr). 

1115. Ex nullo libro allatum est rav^’. 

1117. Flor. 2. Torcd' tq>i^oftiv. 

1119. Vulgo IxxXitaoftiy aqiag et aXAoo’ h ariycug. Optimi 
codices ixxX^aofttr et plerique tiXXoai axiytjf. Mutari accenluin 
pronominis. 

1121. Vulgo Sed Mose. a. Flor. 2. 10. 33. Taur. Aug. d. 
Ven. a. b. ol. 

Eukipidis Orestes. 8 


1115 


1120 
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nYAA/IHS. 

^fyvtoi' axovaov d' wg xaXuig (iovXivofiuu. 
cl fxiv yoiQ elg yvvaixa aoxpQovtartifav 
\l2a §l(pog fie&eiin£V, SvgxXtrjg av fjV <fovog' 
vvv d' vntQ andoTjg 'EXXddog dtaoti dixrjv, 
tuv naxtQag exTtiv', Jtv t dntuXiatv xixva, 
vvtupag t’ i&rjxey oQtpavdg ^vvaoQcav. 
oXoXvyfia taxat, nvQ t’ aydipovaiv &toig, 
1130(ToI noXXd x&fiol xtdv' d^tufityoi xvyjiy, 
xaxtjg yvyatxog ovvty alfx iTjfjdgajuty. 

6 fiTixftocf oyxTjg ov xaXii, ratnrp/ xxavtuy, 
dXX' anoXiTuhy toCt* ini xo (itXxioy mati, 
'EXtvrjg Xtyofttyog xfjg noXvxxavov (poytvg. 
1135o^ dtl nox', ov ^ti MtvtXtojy fiiy tircvxtXv, 
xop ahy Si naxt^a xai ai xaSfXtprjy &aytly 
fiTjtf^a x‘, idi rovx' , ov yuQ tvn^tnig Xiytiv, 
So^ovg t’ aovg. St 'Ayayitjxvoyog Soqv 

Xaftoyxa yvfitprfy fxfi yd(f ovy ^tpxjy txi, 
1140fl firi ‘n ixHyrj tpdayayoy andavo fitXay. 


1123. Valgo: axovaov d' dig xaXwg jSovXivoftai. Flor. 17. 
25. 34. Aug. b. d. (jovXtvaoftai, Ven. b. fit/iovXtvfiai. Nescia 
an rera scriptura fuerit, uxovaov d’ w( /iijSovXivftai xaXtug, 

1129. Vulgo oXoXvy/jog taxat, quod asyndeton placeat fortasse 
quibusdam, ut vigorem quemdam orationi addens. Abliorret tamen hoc 
a consuetudine tragicarum, quae copulam potius addi postulat. Eam 
praebet Flor. 33. in quo est dlolt'y|i(d( d*. Scilicet eiecta erat a 
metricis, postquam 6XoXvyft6g viilg.are nomen pro rariore oXoXvy^ia 
scriptum esset. Eu usus est Euripides in Heraclidis r. 782. 

1134. Mose. d. aqtaytvg, posita in margine vulgato tpoviig. 

1137. Unus scboliastarum ; xt\v ov yap uxo- 

Xov&ov vaofiifiy^axfiy at xov tfovov x^g fttixfog. Rectius alius: 
nuQuXtlnto' ivilxwg yitg unoXutXi, 

1138. Sex codices dofiovg d’, quod nullo modo defendi 

potest. 

1140. Aid. tl ftfj 'ni xt/yTj. Multi codd. tl fir) 'n' ixtit-jj. 
Mose. d. tl ftij 'n' Ixtitrig. Omnes tfdayavov andaot ft&uv. Non 
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i}y (T ovy Toy 'Eliyris xardaxcofity (poyoy, 
TTpijaayTfg oixovg rovg^s xaz&ayovfie&a. 
iybg ov acpaltyrig t^o/uty xktog, 
xaldig ^aySyreg ^ xaluig aeatuofiivoi. 

X0P02. 

ndoaig yiryai^ty d^ia arvyeiy t(pv 
fi Tvvdafiig naig, i] xar/jaxvyey yeyog. 

OPEXTHX. 

<pfV‘ 

ovx iaxiv ovdty XfftXaoov rj (pLXog oacp^g, 
ov nloinog, ov rvQavyig' aXoyiaxov di ri 
xb nXfi&og avxdXXayfia ytyyaLov (fiXov. 
av yaQ xd x’ tlg Aiyia&oy l^tv(}sg xaxd 
xal nXijaioy na^TjO&a xiydtrywy i^oi, 
vvv z’ av dtdu)g fioi noXxfxicoy xifim^lay^ 
xovx ixnodtby il. navoojuai a' alyuiy, Inel 


utilius faic est epitheton quam in Helena ▼. 1656. dXX* Xa/i fdty 

i^’Yy6rov fiAav |/(jro(, ted peius collocatum in fine. Scholia- 
stes interpretatur 9ariijov ngol^trov. Si legeretur li firi ’n’ Ixtt- 
rr}g (h. e. un‘ Ixt/rr^g) tfaayavov andtfu filXav, videri posset 
atratum sanguine significare. Aptius certe scripsisset Tei ffTtdoai^’ 
iym, Tei tl fiij ‘n ixitr/jg <fdayayav andato d/gj}. 

1141. Ven. a. Aiig. d. IJe d‘ av. In hoc adscriptnm ijr d* 
ovT vulgatum, quod recte se habet. 

1146. Aug. d. X//og pro ylvog. 

1 148. Flor. 10. Ottwtjg tffXog, mala positura verbomm. In Tea. 
a. adnotatnm yg. 6Xii9rfi, Fuerunt ergo qni legerent t) 

(plXog. 

1152. Dixit nXtialov xivSvywv pro oi/ *xbg xiixlvrcui' sicuti 
T. 382. oXiydxtg pro firi jtoXXdxig. 

1153. Aid. et Ires codd. vvy d’ av. Par. A. Flor. 2. 10. 33. 
Taur. vvy z’ av. Duodecim alii yvy av, forsan recte, inquit Porso- 
nus; immo male, Matlhiae, quia scilicet sibi respondeant rd t* tlg 
Aiyta^oy et Wii' x' av. Reputare debebat, priusquam vituperaret 
Porsonum, av etiam pro de did. Ergo hic et yvy x’ av et yvv d* 
tti et yvy av did potuit. 


1145 
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llbbl3d(jos 11 xav xutd' iaxiv, alvtia&ai Xiav. 
iyd) dt ndvxios (xnyimy tffvx^ ijufjy 
^gdaag xi XQlX^ i/xovg ixd^QOvg &ayeiy, 

SV’ &yxayai.i6ao} fity o% fie n^ovtfoaay, 
aitrioai J’ o^tuq xdtfi efhrjxay dd^lioy. 
ll60’^yuiuuyoy6g xoi naXg 7it(pvx , og 'EkkdJog 
dgtw&tig, ov xv^ayyog, dXX' ofiwg 
(iujinjy >9fov xiy' tax ‘ xaxaiaxyyui 

dovXoy 7ia(taaxd>y &dvaxoy, dkX' tXtvfXtQwg 
yjvxJiy atfi^au), MtvtXtojy 6t liaoficu. 

1165tVos yd{} tl Xa[ioLfii&'f evxvxoifity dy^ 
fi Jtod^tv dfXnxog naQaniaoi autxr^Qia 
xxayovai fii] &ayovaiy tixofiai rceJe. 
o (iovXofiat yuQ rjdv xal <fid axofia 
Txxrjvolai fiv&otg adandywg xtQXpai tpqtva. 


1158. Vulgu uvxavuXuau)i.uv. Srpararit ftiv Pononof ex Can> 
teri senlenlia, quud tic baec melius conneclanlur cum sequente 6(. 
(iravior caussa esi, quod quum bic de se sulo loquatur Orestes, in plu- 
rali ambiguitas inesset, quoniam etiam Pviades eum in patranda caede 
adiuturus est. 

1162. Libri: uAl’ Zytai Qiifir/V 9tov jiv' inxiv’ Sf ov »u- 
xatoxvvii. Solus L. i'a/jv, oe xuTaiaxvriiH, quod defendi posse mo- 
nuit Porsonus, qui cum liarnesio tax', oe ov xaTataxvfw scripsit. 
Id sane quum gravitate sententiae, tum sequente («IXd se luetur. Me- 
taplirasles ad v. 11,54. JIX* o/iwg fa/vx xal inixovpiax tXafhy 
v7i 6 &tov, ut videri possit legisse Qioyrjv ilv' i'a/t i^toiXty. Scbo- 
liastae: mgiaaby xb ofieog. TO Zfi(o( tiatx, irtud^ b /liy dnb 
xoiyijg yvtufit/g yiynubg fiuaiXtvf ov/ u /iovXnat ngogidixu, dXl’ 
« oi noiriaavxtg t/iXovaty, b di xtgavyog u yeo/ij xut xoTg aX- 
Xoig aydyxTj nnitTy. 'Ayafiffivori ovy wgntg dtw int/3'ovxo, il 
xal nuvUDy uQ/^nty r^y. 

1167. 5'ulgo xruioviTiv, ov &ayov<rtv. Plerique et fere optimi 
codd. cum scbuluasta, xxayovoi, fiij duvovaiv. Absurdam senteutiara 
praebet ov. Altera lectio sine interpunctione scribenda erat, xxttyovai 
(xfj dayovaiy: b. e. oecideniibus ita ut ipti non moriamur. 

1169. Aid. xigipui fgiyag. Codd. fere omnes xigipui (fgtya. 
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HAEKTPA. 

iyui, xaaiyvi]T\ amo xoin txeiv doxvj, 
aanrjQtav aol TrpJ*’ t’ ix xftirwy 7’ ijMti. 

OPE^TH^:. 

d^eov SJysis JiQovoiav. nov xoSt; 

inel xb avvtxov y oWa afj yjvyfi na^ov. 

IJAEKTPA. 

axove dri wv xai av devqo vovv tye. 

opesstjij:. 

Ity'- (bg xb ^tlXtty y' &ydS-' tyei xiv' fjdoyijy. 


1171. Vulgo hc rghov t’ IfioL AJiquot codd. Ix xqUwv j' 
ifio/, quod merito recepit Porsonni. 

1173, Tredecim codd. omittunt y’, quod melius retineri monet 
Porsonus. 

1175. Flor. 10. 33. Tanr. Ven. b. cniu Aid. to Xiyuv. H. to 
Xfyuv Ed. Brubach. ex manifesta correctione rd yt )U- 

yny dyi&' i);n. Ceteri codd. fere to (ilkXfiy. Sclioliastes; jA 
dyada xal h ngogdoxua^at fiovov txn iira x(q\f>iv. Alius : 
l^yovv TO TiQogdoxdy, iXnCQitv. Porsonum, qui /lAltie cum accusa- 
tiro constructum optime a Musgrario, maxime ex Ipbig. Aul. 1117. 
o'a9a yuQ naight ndytwg & fiAXii, illustratum esse scripsit, recte 
quidem refutavit Matthiae, quum ostendit in omnibus isliusmodi exem- 
plis infinitivum aliquem subintelligi, sed tamen ipse quoque in duos 
haud leves errores incidit. Nam primo non vidit, etsi erravit Porso- 
nus, tamen se sua refutatione non efifecisse, nt dici nequeat /rAltiv 
dyu&d, nisi ostenderet nullum bic posse infinitivum intelligi. Atqui 
ipse hoc interpretatur rd fiiXXtty uya9d at (Tigdaativ). Aller error 
in ipsa illa interpretatione est. Non enim Electra se facturam aliquid, 
sed dicturam professa erat. Neque omnino de Electra haec dici po- 
tuissent, si at non esset additum. Sed quorsum disputo baecl Ni- 
mirum ut ostendam ista omnia spiritu difflari posse. Aiytiv, quod in 
nonnullis libris est, interpretatio est, quae ad fitXXtty adseripta fuit, 
eaque etsi non vera, tamen ne prorsus quidem inepta, quia ex prae- 
gresso XZ/t facile repeti Xtytiv potest: quamquam nuu recte ita loque- 
retur Orestes, nisi addito pronomine: Xty', mg rd ftiWuv a’ dyudu 
(X/ytiy) i/ti xiy' ijdoy^v. Sed quid verbis opus est? Quum Electra dixis- 
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HAEKTPA. 

'EXevTji xdzoia&a d-vyarif)' ; tldSx’ riQOfirjy. 

OPESTHS. 

oi(t‘ , r\v id-Qey/ey 'Efffiiovrjv ifiri. 

HAEKTPA. 

amt) (3i(irixe n^hs KXvuufivriaxQas Ta<pov. 

OPESTHS. 

t/ d(fdaovd’ ; vn<ni9t]s TtV* ikni^a; 

HAEKTPA. 

1180/oag xazaamiaova' vntQ fiijiQbs xd(fi^. 

0PE2TH2. 

xai if} Tt fioi tout’ $lnas tlg aiuxTj^iav ; 

HAEKTPA. 

avXXd[it&' ofi7j(joy x/ivlT , otav oxtixjl ndXiv. 
OPE2THS. 

xivos x6d‘ tlTiae (f d^uaxov XQiaaoig <pUoig; 


fct axovf, ad hoc respondet Orestei: X^y', ( 0 ( t 6 fi/Xltiv y’ ayd&’ 
(axoieie) i'/^n xiv’ Addidi autem etiam y' ex isto codicis 

H. x6^d»\' 

1180. Vulgo inig ftrjTgog xu<fov, quod Florentini praeter 21, 
omnes et Gueif. habent. Liber P. Mose. d. Ang. d. memoratum scho- 
liastae tdcfoy. Par. A. li. Cant. N. Flor. 21. Taur. Harn. et su- 
perscripto 01 Ven. a. T(i<fio, quod cum Brunckio recepit Porsonus. Sed 
Brunckius, ne quis, quod falsissimum censet, firjXQug cum xatfOV rei 
xuffto coniungeret, ita distinxit: xaiaamiaova' , imiq fftjTpog, 

TOfib), persuaderique sibi passus est Matthiae vnig (itfigog signiCcam 
pro matre Hermionae Helena. Non venit id in mentem Euripidis Ele- 
ctrae, quae suae matris CIrtaemnestrae tumulum dicit. 
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HAEKTPA. 

'EktvTjS &avovarig, r^v ti Mtvfkeuig at 
^ Tovde xocfie, nav yaQ tv tpikov roSe, 
kty’ uig (fovtvatig 'EQfiiovrjv’ it(pog de X(/V 
diQfi Tipos aiafi naffS^tvov andaavr e‘xeiv. 
xdv fiiv ae aw^fj jnfj &avtXv X9!%^^ xoqtjv 
MtviXaog, 'Eltvrjg mwfi Wuiv Iv aXuaxt, 
fU9tg ntnaa&ai nargi nuQ&evov difiag- 
Tiv d' b^v&vfiov ^7] XQttxwv (pQoxrjuaxog 
xxeivji ae, xai av acpaQs naffd-tvov de'Q7jv. 
xai viv doxw, xo ji^uixov nokvg nuQfi, 
XQov(p /j^ttXd^HV anXdyxvov. ovxe yuQ &Qaavg 
oi/i’ dXxiftog nitpvxe. xiqvd' rifiiv i'xuf 
auriTj^iag tnaX^iy. eX^tjxat Xoyog. 

OPESTHS. 

<o xdg (pQtvag fuv UQaevag xexxtjfuvtj, 
xo atofut d' Iv yvvatSl &7jXeiaig ngenov, 
wg aiia ^rjv fiaXXov ^ &avelv tipvg. 

JlvXddj], xoiavx7]g ap’ dfia^n^aei xdXag 
yvvaixog, ^ futxdffiov xxijaet Xexog. 


1185. Flor. 2. Aug. b. et e correctione c. naai. Deinde N. 
Par. A. iflXoig. Itaque fortaise quidam legebant nSai d’ Ve (flXoig 
joie. 

1187. Ex ed. Brub. fluxit MtvfXaog 'EXlvtig. Ven. a. b. cuin 
reliquia codd. et Aid. lUiyXXujg 'EX{yt]g. Hic quoque, ut v. 20. aer- 
eari baec forma poteat, ai acribitur ‘EXXvrig MtrAttog, 

1194. Ven. b. Tanr. Flor. 21. et ex correctione 10. fiaXdl^ti, quod 
qui puaiierunt, in praecedente verau legiaae ridentur xai Soxui. 

1197. Liber P. Viet, fipateo;. 

1200. H. N. aftaQi^aiig. Ven. b. afiapT^ff/js. Aid. ofiuQtriai;.- 
Atticam formam praebuit cod. Leid. apud Valck. ad Phoen. 576. De- 
inde H. (fCXrfi, Cant M. (fCkog pro xaXag. 

1201. Libri ^ praeter Flor. 10. in quo eat ji avljiov. 
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IIYAAJHS. 

fl yitQ yivoiTO, 4>u}xta/v «J* ek&oi nihv 
xaTuolaiv vuevaioiaiv aiiovfiivTj. 

OPESTHS. 

7y|ft d' is oixovs 'E^iuovrj rivos x^ovov; 

1206 raXka y’ tinas, tintQ tinvyi'iaojxtv, 

xdXXtaS^ , tXovxts axvfivov dvoaiov narQos- 

HABKTPA. 

xttl ntlas viv dta^aToiv tlvai ifoxco' 

70 V yd(t x(fOvov xh /ii^xos aux6 avvxQtxti. 

OPESTHS. 

xahJis' ov fttv vvv, avyyov* ddfuov 


PorioDus, qui ex Brunckii coniectura ^ ^(5i> dedit, poterii, inquit, et 
fjs legere. Id praeferendum iudicarit Matthiae. At praeterquam quod 
haec scriptura requirere ridetur ixTr^aco ay, debiliorem praebet senten- 
tiam, ut qua prnpemodum bis idem contineatur. Nam tali uxore pri- 
vari, quid aliud est quam privari beato coniugio? Multo gravius aut 
privari tali uxore, quod est miser esse, aut beatus viva fore dicitur. 
Nam si iustam esse oppositionem volumus, ^di* non Pylades recte vo- 
catur, qui ne miser quidem nisi virus dici potuerit, sed Electra, ut 
^(Sy neutro genere cum Xt/og coniungatur. Quod etsi per verba fieri 
potest, tamen non dubito quin t^my de Pylade dictum sit. Nam huius 
quoque vita in periculo versabatur, ut recte dici potuerit aut privatum 
eum iri tali coniugio, si pereat Electra, aut virentem cum ea beatum 
fore. Itaque Brunckii emendationem sum secutus. Ceterum Brunckius 
eiusque sectatores hos versus interrogationem esse voluerunt. Non ita 
libri. 

1203. Non debebant recentiores editores distinctionem ponere in 
fine praecedentis versus; coniungenda enim tXd^oi xttXoiaty vfityaloi- 
fuv, u^tovfttyt] avidy. Ceterum recte scboliastae: dyoixua di xav- 
ra xov ngoxu/iiiov uydiyog. 

120,6. Taur. loci’ dXX‘ dy’ tlnag. Volebat scriba dare ut( 
TuXX' «y* ihiag. Deinde vulgo ti idd' tvrvx^aofiiy, minime male: 
sed codd. fere omnes tirrfp ivxvxijaofny. 

1209. Vulgo ov ftiy dq. Multi codd. omittunt dr, pro quo 
inulti alii yfy. 
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ndffog fitvovaa na^^ivov dixov noda' 1210 

(pvXaaae d' , fiv rig, nQiy xeltvrrj&f] <p6vog, 

7] ivfi/uaxog xtg 7 } xaaiyvrjftog nax^bg 
il9vby ig otxovg (f&fi, yeywve t’ elg dofxovg, 

^ aavida naiaad' 7j l6yovg nf/j.tffaa* tau). 

TljiitXg d' ioio artixovxtg inl xbv ioxo^^ov 1215 

dywy' onh^ujjjea&a (paaydy(p 

Tlvhidri' av ydp dt) avfxnoytXg ifioi n6yovg. 

tu diufia valury wxxbg oQtpyaiag ndxtQ, 

xalfX o’ ^OgfOXTjg naXg abg inixovQoy fioXtXy 

xoXg dfofityotat. dtd ae /dp nda/co xdJiag 1220 

ddixtog' npodtdofiai d' vnb xaaiyyi^ov ai&tv, 

dixaia npd^ag- ov ddfiapd-' ihuv 

xxeXyai' av (T ^fuy xoi/de avXi^nxwp ytvoi). 

HAEKTPA. 

tu ndxfQ, ixov di(t , il xXviig tata x^oybg 

xtxytoy xaXovyxtoy, ot at&tv Srrjaxovtf vntp. 1225 

nYAAJHS. 

tu avyyiytia naxpbg ifiov, xd^dg Xtxdg, 

'Aydfitfiyoy, ilgdxovaoy, ixatuaoy xexya. 


1210. Flor. 25. noSag. 

1211. Malo aana mutandi pruritu Yalckrnariua ad Pbocn. 982. 
tpvXaatJt fiTj Ti(. Non debebat tamen Matthiae dicere, recte huic 
coniecturae oppoauiaae Healbium, id debuisse (f vXdaaov dici. 

1213. Vulgo: {X&fiiv d’ ig otxovg tf9fi: unde Valckenarius 
I. c. ^X^cui' ft' ig otxovg tp&^ Sed plerique codd. omittunt J’. 
Deinde vulgo yiyuvt &' ilg doftovg, Codd. yiytovi t’. Ven. a. ix 
dofiOtg, 

1216. Vulgo cum Moie. a. Ven. a. b. anXi^o/xta^a. Coniun- 
ctivum plerique codd. praebuerunt. In Ven, b. bic versus positus post 
V. 1217. qui si est Euripidis, nescio an positus fuerit ante v. 1215. 

1218. Aperta in versibus 1218—1232. imitatio est Aeschyli 
Choeph. 477. seqq. 

1224, Vulgo tiaia. Porsonus eam, ut Mose. a. Aug. a. 
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OPESTHS. 

ixretya 

nYAAJH2. 
ri^xxfiTiv (f’ lyw ^Upov\i. 
HAEKTPA. 

iyu) Si y' imxiXtvaa xani}.v<f bxvov. 

0PE2TBS. 

1230 aoif naxiff, a^^yaiv. 

HAMKTPA. 

ovd" iytb npovScaxd ffe. 

nJAAAHZ. 

ovxovy ovfiSr) xaSs xXStoy ^vasi xixva; 

0PESTH2. 

dtucQvois xaxaanivSa) a’. 

HAEKTPA. 

lyui J’ oXxxoiai ye. 

HYAAAHS. 

navaaaS^e, xal tQyov i^0Qfic6fie9a. 

eimQ yap eiau) yi]g dxovxi^ovO' aqai, 


1229. Aid. et pleriqne codd. iyiit d’ IntfiovXtvaa. R. tyib d' 
ifiovXtvaa. Ven. b. Kuyai d’ liu^oiktvaa. H. inirivaa. Sdiolia- 
ste( xayca d’ intxiXivaa. Poraonut cum K. iyu ii y' inaii- 
Xtvoa. 

1231. Vulgo pSaat. Par. A. Taur. fvaf/. Flor. 10. pvoti. 
Recte futurum cum interrogatione adideerunt Brunckiua et Porsonui. 
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TtXvH. av d', u> Ztv 7t()6yoyt xai Jixrjs atfias, 1235 
dhe tirvxfiaai r(pd' Ifioi re rfjde re' 
rgiaaots (pii-ots yap elg aywv, Sixri fiia, 

^ anaaiv r\ &aveTv b<peilercu. 

HAEKTPJ. 

OTpoy JJ. 

Mvxr[yides tu tpikiai, 

ra n^wra xara UeXaaybv Affyeifov i'Jog. 1240 

HMIXOPlOti al. 

riva &QoeXg avddv, n6rvta; naffafievei 
yd(/ en aoi toJ* Iv Aavaiddiy ji6Xei. 

IIAEKTPA. 

0x^5-’ ot fiev vfiuiv r6vS' dfia^^^ rgifiov, 
ai (T iv&dd' aXXov olfiov ig ipQOVQdv d6^twv. 

HMIXOPION a. 

ri de fie rode anveig, 1245 

evene /loi, (piXa. 


1236. Vulgo dor'. Duo Leidenuei ap. Valck. ad Hippol. 1403. 
Flor. 2. 10. Taor. Moic. d. et pro dieeraa lectione GuelL Jof. Id 
iam Mattbiae verum ease suipicabatur. 

1239. Scripsi iflXiut pro vulgato qitXttt. 

l‘^40. Hic vetsua quum certo fuerit trimeter iambicus, mutandus 
erat qui in libris est ordo verborum xata TltXaayiv ¥6o( 'AQytlmv. 
1241. Corrupit haec metri dochmiaci ignoratione Porsonus. ^ 
1243. Vulgati ut Flor. 33. e correctione, Aug. a. T^vd’ itftot- 
gijpij tglpov. Ceteri codd. cum lisque Ven. a. et a prima manu b. 
Toed’. Eustathius p. 74, 2. iVi ik xai i) rgl^og xal 6 iglfiog, lof 

EvQinl6rfi yguLtfu. 

1245. Hic versus est ex antispasto et dipodia iambica. 

1246. Vulgo tyvint. Plerique codd. nonnulli omittunt 

ftot. 
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IIAEKTPA. 

€p6(ios ix^i Tts int dwfiaai 

araf^HS (poiyiov alpta 
Tiiifiaxa Ti^fiaaty iSev{»fj. 

HMIXOPION a. 

1250;fctfp«T’, tTisiycufttad'' • iyui fxiv oi/y TQi/Soy 
ToyS^ ix(pv}.a§ui, rby npos fjliov /Solas- 

HMIXOPION /S'. 

xai /iirjy iyu» tovJ*, og Tipog iant^ay 

HAEKTPJ. 

. ^oxfiid yvy x6^ag dioupepf* hfifidxmy 

ixii&ey iy&d$‘ , tlxa naliyaxonidy. 

HMIXOPION /S/. 

i2Hi f'xo/xev IUS &Qotls- 

HAEKTPA. 
ayx laxQOfpri. 
iliaatxe vvy jSlt(paQoy 
x6qaiat, difSore (Soax^vx^v ndyxjj Jta. 


1248. Vuliio <p6yiov. Recte Gueif. (polrtov. De metrica ra- 
tione talium Tersuum dictum in Elem. doctr. mrtr. p. 275. teqq. 

12.51. Vulgo T^rd*. Plerique codd. fovi'. 

12.52. Vulgo T^rd’ ff. Pauci codd. Tord’ ij, plerique toyS' of. 

12.53. Gueif. Taur. Ven. b. xopaig. Ceteri libri xdpa(. De- 
inde Aid. Ilarn. rir' dn’ alltjy axomdy. Multi codd. th' ia’ 
aXlrjy oxoaidy. Taur. 5’en. a. <?ra nolXty axoatdy. Porsonni tha 
nttXtyaxoTiidv. 

1255. Dedit hiiuc Tersum choro Euripides laesa aequali distribu- 
tione personarum, ut interloqueretur aliquid chorus, quo ne Electra an- 
listropham cum stropha continuaret. 

1256. Portonus cum Kingio ex paucis nec bonis codd. /SXtcpaQa. 
Aid. V'en. a. et plerique codd. fiXi<puQoy. 

1257. Vulgo: xoQaiai, didott did fioOTQr/^aty ndytt]. Flor. 2. 
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.JIMIXOPION a'. 

ode Ttg iy zqiftw. zig ode, zig"6d' d{/ dju- 
<fi fielaO-ffOV no).el aov ay^oxag dn'j(i; 

HAEKTPA. 

dnoiXofieaff' aff' , t» (pilat' xexgvfiiieyovg 
&ijQag ^KpTjQetg ainix ey&(»olaiv (pavet. 

JIMIXOPION a. 

dtpofiog e’xe- xev6g, cu (pila 
axifiog, ov ov doxeTg. 

JIAEKTPA. 

Tt de; zh ahv (ieiSaiov ezt fiot fievet; 
dog dyyeliav dya&av ziv' 
el zdd' epzj^a zd avlag. 

HMIXOPION a'. 

xaldig rd y IvIHvd' • aiila zdno aov axSnet • 
(ug ovzig Tj^uv Aavatdtuv neld^ezai. 


17. nana. Tres codd. ex correclione Triclinii nana Sta ftoazgv- 
/aiy. Canierus cooiecit, xopa; SiaSoTt, plana sententia. Non pu- 
tavi tamen mutatione indiguere illaotxt filitpaQov xSgaiai, quod poeta 
pXltpagov saepissime pro oculo nominant. 

1258. Libri: od^ Ttg iy zgi{i(;> ngogi^/jzai. zlg od’ uq' &y- 
qi ft{Xa9poy noXu. Brunckius coniecerat qayiat^tai , quod reper- 
tum in Mose. d. recepit Porsoniis. Quidquid hoc verbi est, supplemen- 
tum interpretis esse vidit Seidierus. Geminandum erat tig SSf. 

1261. Aid. Flor. 21, i)r&goTg rji' qpuv^. Ven. b. cum ceteris fere 
i;t9(i0ig tl qurti. Emendavit Porsonus. 

1263. Aid. Flor. 2. ov ou Soxug. 

1265. Plerique libri rivd (xot. Umittunt ptoi Flor. 34. K. 

1267. Plerique codd. id y’ i'y9tv. Aug. a. td y’ iy9dd', 
Porsonus cum Mose. d. zd y’ ly9iyS'. Deinde Aid. et pauci codd. 
lunlam. Plerique xovniaw. Unus alterve xdni aot. Par. A. ut 
Canterus coniecerat jdnl aov. Y. D. io censuris trimestribus fasc. 
XVIII. p. 65. Tanb aoi’, ut oportebat, si iv9Mt scriberetur. 


1260 


1265 
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HMIXOPION (f.. 
tls rainov rjxtig' xai yap ovJi rjjd’ oxi-og. 

HAEKTPA. 

1270 ^>^9^ ^vXaiatv axoav /3dXo)‘ 

ri ^iXXtd-' ol xaz olxov Iv rjOvxitf 
0 (pdyta (fotviaaeiv; 

i 71 tp d 6 g. 

ovx tlgaxovova' • w rdXaty' lydi xaxdiv. 
d(>’ Ig xb xdllog ixxexdutprjxat iicpTj; 

1275 "rdya xig 'Apyiltov iyoTiXog oQfii^aag 
Tiodi ftorjdpofitp /j.tla&pa Tipogjui^ei. 
axtipaa&i yvy dptivoy oty tdftag dyiuy 
dll' al fuy iyi^dd' , di J* ixiia' iXioatre. 

XOPOX. 

dfitipo) xtXev&oy axoTJOvaa Tidyxq. 

EAENH. 

1260 2w ThXaoyby 'Apyog, bXXvfiai xaxdjg. 

HMIXOPION d. 

fjxovaa&' ; 'dy^fftg /«p’ i'xovaiy iy tpbytp. 


1271. Mo(c. *. Haro. Aag;. d. xl ntXXtx', w xax’ olxov. 

1274. Aid. ut Arialopbanrs icribebat ixxtxwtpunai. Ven. a. b. 
et reliqui fere codd. cum Terentiana Mauro p. 2404. T. 96.3. ixxt- 

Xtilf-TJTUI. 

1275. Non pauci Mas. Iv onXoig. 

1279. Aid. dfiii/iofuv xAfi;9ae axonovoai ndvxj]. Mas. ufid- 
fi (0 x0.ivtiov axonova' dnarxa vel axonovaa narra. 

1281. Poraonua Tjxovauti' ; ' uvdgtg pro vulgato ^xoMcrt’ av- 
igtg. Hic et aequena veraaa vulgo Electrae tribuebantur, qui funt he- 
micboriorum. 
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HMIXOPION (T. 

‘Ektvrje xiuxvfi* iaiiy, lug amixdaat. 

HytEKTPu4. 

w Jiog, w Jtog atvacv XQarog, 
iX&' inixovQoy ifiolg (pilotai ndyTCog. 

EAENH. 

MtytXat, &vi\axu}‘ av na()<uy fi ovx uxffXng. 

HAEKTPA. 

xaiyfTt, xaiynt, xXtiyntj &siyert, 
dimvy^a, -iiiazofia (fdayaya * • * 
ix yj^og ufifyoi, 

idy XmondxoQa Xindyai-iov cl nXtiaxovg 


1283. Ilof duo venus cum Mose. Flor. 17. Electrae dedi, in 
vulgatis cboro tributos. 

1284. Flor. 33. Tanr. Aug. d. Ven. a. In/xovgog. Deinde ple* 
rique omnes Mss. i/.toioi qlXoiai. Aid. tfioTg iflXoioi. 

1286. Valde baec in libris perturbata sunt. Tribui autem in li- 
bris recte videntur Electrae; non, ut scbuliastain sensisse apparet, cbori 
sunt, quem non decebat tanta cum ira caedentes adhortari. Aid. qpo- 
vtvtrt, xuiviTi, 9tlrtxt, oXXvxt, d('nit’;ja diaxotiU (fuayaxa nfft- 
niu. K. omittit qorivnt. In Par. A. Mose. d. Guelf. Flor, omni- 
bus, Taur. Aug. L Ven. a. b. abest dtlviit. Porro nt/xjuti omis- 
sum est io Flor. 2. Taur. Par. A. Aug. d. Ven. b. Habet nijjntxt 
Ven. a. adscriplo yg. Siiyni, Quae de bis venibus certo statui pos- 
sunt, baec sunt: numeros esse dactylicus, quod hos res quae agitur 
postulat: quare qonitjt et oXXvxt nun dubitandum quin interpretum 
verba sint. Eo io numero habendum etiam n/fiTiiTt. Deinde non 
dixisse Electram semel xulrnt, sed aut verbum idem aut notionem 
quae in eo verbo est iterare debuisse. Ex quo haec scriptura effici- 
tur: xutylif, xulynt, Stiytu, Stiyfjf. Post qaayaya autem exci- 
dit dactylus, ut fortasse scriptum fuerit qiiayay' i'a<a X9^^S‘ 

1289. Vulgo: xuy Xunonuioga, Xttnoyufioy, Si nXiiaxovg i- 
Ktayiy EXXayojy, Multi codd. omittunt luc, duo non optimi id repe- 
tunt ante Xunoyufioy. In multis libris est Xinonuxoga et Xinoya- 
fioy. Deinde Par. A. Flor. 10. Guelf. ixayiy praebuerunt. Matthiae 


1285 
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1290 txavev 'EXXdvvjv 

S6qh naQOL noja^v bXofiivovs, bnoS^i 

ddxffva ddx^vai avvtneaE aiSa^toig 
(itXeaiv dfupl rdg JSxafidvd^ov Sivag. 

XOPOS. 

aiyars aiyaz' • jja&Sfirjy xrvnov zivog 
\2^bxtXev&ov elgmaoyiog aucpl dcufiara. 

HAEKTPA. 

tu ^iXxaxat yvyalxeg, ig /naaoy (fSyoy 
rjd’ 'E^fuoyrj ndqeaxi' navaui^uy /3oi^y. 
axtixei yap elgmaovaa diTcxiaoy pQoxovg. 
xaXby xb rjy dX(Uf yty^aexai, 

IZWindXiy xaxdaxTjS^ Tjavx(p tiey opitaxi, 

XQ^^ 'T* dSriX(p xuiy SaSpaptytay nigi' 
xdyui axv&^(onovg bjnfidxojy t?tu xo^ag. 


ex mea emendafione, rav Xinondiopa XtnuyufAoy a nXtlaxovg 
ixuytv ‘EXXtiy(ov. Sunt enim baec duchmiaca usque ad finem strophae. 

1291. Libri Sog/. Scripsi dopn, et on69i pro o&i. 

1292. V'ulgo: ddxpvtt iSdxpvaiv tntat aiSagtoiot. Multi co- 
dices avv4ntatv rei ovvfntat. Par. A. Flor. ,32. 'addunt tntai. 
Vnde Brunckius et Porsoniis avvlnaatv, fntct, 

1294. Ven. a. b. xrvnov cum libris omnibus praeter R. M. ex 
quibus Porsonus xrvnov recepit, quod accusativus paullo melius rei 
iungeretur. Muc opinor volebat, si xrvnov Tirbg legeretur, ambiguum 
esse utrum homo aliquis an ipse xrvno; diceretur xAevd^ov aigntady. 
Flor. 10. Jiybg xrvnov. In Flor. 21. omissum ttvig, quo sane ca- 
rere possemus, si pro eo no9(v legeretur. Non enim recte puto glos- 
salores ad uvog supplere uv^gmuov , quum recte etiam sonitus in 
viam incidisse dici potuerit. 

1296. Havn. (p6yov. 

1301. Vulgo xgo/a t‘ aS^X(p, Sic etiam Ven. a. Brunckius ex 
Par. A. restituit XQ^f- Porsonus autem J’ pro r’ propter praegres- 
sum fity posuit, non recte. Deinde Ven. b. cujn multis codd. tdiv 
nfngayfiiyiiiy. Sed Par. A. Gueif. Taur. Flor. 2. 10. 33. riov St- 
iga/nfytuy. Aid. Mose. a. Mam. r<3v itSgay^ivuy. Denique vulgo 
vntg. Codices fere omnes n/pi. 
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ws ovx tldvXa Tu^uffyaafifva. 

u) TiaQ&iv' , Tjxeig xov KkvxatfivriarQas rdtpoy 
axexpaoa xat onsiaaoa vtQTfQory yods; 

EPMIONH. 

j]X(a, la/3ovaa nQevfiiytiav. dXkd fie 
<p6(ios Tts elgeki^kv&‘ , ^vxiy’ iy Souoig 
XTjkov^og ovaa dcofidxwy xkvco /Sor^v. 

HAEKTPA. 

xi J’; d^i Tifily xvyxdvti axeyayudxooy. 

EPMIONH. 

fvtptlfiog ia&f xi <?«' ytcaxspoy ktyeig; 

HAEKTPA. 

&ayHV 'OQtaxijv xd/n’ tJofe yfj. 

EPMIONH. 

fiT] Si]x*, Ifiovg ys avyyevtig mcpvx&xag. 

HAEKTPA. 

apap’ • avdyxTjg ig ^vy^ xa&iaxafitv. 

EPMIONH. 

1] xoiid' ixaxi xat ftori xaxot axtyag; 


1305. Vulgo >i(fjiQotg. Aug. d, rtQxigag. H. Flor. 10. wp- 
r/pcov. 

1306. Vulgo ftt. Flor. 2. 17. 21. Taur. Aug. d. H. Ven. a. 
b. et pro dirersa lectione Gurif. ftot, quod recte Matihiae iudicat iin- 
nierito deterius Tisum esse Porsooo. 

1312. Aliquot codd. tftov. 

1313. Vulgo apupei'. Codd. dfpap’. Par. A. omittit d’. 

Euripidis Oreites. 9 


1305 


1310 
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HyfEKTPJ. 

l^Vaixtirii yap 'EkiVijg ySvaai nQogntawv ftoa 

EPMIONH. 

Tig ; ovSty cii^a fiallov, av ^ir\ If/ng- 

HyiEKTPA. 

ii.i]uiav 'Ofitaitig /ut} &ayi7r, iuov vmQ. 

EPMIONH. 
in aUoioi rap’ aytvqrn.tti Softog. 

IIAEKTPA. 

nt(H Tov yap alLXov juaXXoy ov (f&ty^aixo xig} 
1320 (xAA" iX&i xal jtitzdaxtg ixtaiag (piXotg, 
aJi i^ii]xqI nQogntaovaa r/j /uty' hXftiq, 
MtvtXaoy Tjudg /ni/ &ayoyxag tlgi^tiv. 
aiA’ tu XQaipHOa jurjx^og iv xfQOiv iuTjg, 
ol'xTti()oy Ijucig xdnoxovtpiaoy xaxviv. 

1325j'^^’ flg dyuiya dtin»', iyw tJ'* Tiyr'iaofiai' 
au)XTi()iag yuQ xtQu ix^ig ■f]uTy ,u6vtj. 

EPMIONH. 

l3ov, dimxm xov ifibv ig dofiovg noSa. 
aiu&TjH' baoy yf xoxm' tfi . 


d 


1316. Vulgo Qv yop oliu, Plerique codd. ovSiv oiiia. 

1318. Libri T* aq' , Male Pursuuus y' u(i’. 

1320. Vulgo cuiu paucis codd. /.liiua/t. 

1324. Vulgo xd7toxov(fiaov. Mose. a. Flor. 2. 10. Taur. Aug. 
. xuTuxotffiaov, 

1328. Legebatur rot'n’ Ifio/. Porsonus ex K. Tovn' t]u’. 
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HAEKTPA. 

<i xaia aityag 

<piXoi ii(priQsig, ov^i avXX^tfJta^' aygav; 

EPMIONH. 

oi 'yca • Tiyag xovgd^ tlgoQuj ; 

oPEsrnz. 

aiyav ^pecuy 

■^july ya(t rjxeig, ov/i aoi, acozTjfjia. 

HAEKTPA. 

1'xsaiXs’ (pdayayoy Ss n^bg StQT] 
ftaXoyxfg fiavydt^eiP , uig eWi] roJe 
MtyfXaog, ovytx' dyjpag, ov ^pvyag xaxovg, 
tvpwy inpa^ey ola XW npdaatiy xaxovg. 

X0P02. 

axQo^rj. 

Itb l(b (fLXai, 

xxvnoy iytiptre, xrvTXoy xal ftoctv 
np6 fXfXd&pu)y, dnwg b Tipax^Xtlg (foyog 
fifj dfiyby 'Apydoiaiy e^u/idXjj (pofSoy, 
ftoriSpo^iffiai TTpbg So/novg Tvpayyixovg, 
npiy hv/utog tJcw rby 'EXiyag <p6voy 
xa&aifia:ciby Iv Sofioig xtifieyoy, 

^ xal Xdyoy xov npognoXury nv&wfie&a' 


1333. VvD. a. cum aliquot aliia codd. fiaXXoyug. Deinde Harn. 
ut vulgo, tai; i<S>], Ceteri ibg 

1334. Flor. 10. xaxovg (Dp^ag. 

1336. Stropham hanc etse, cui respondeant v. 1540. seqq. vidit 
Seidlerus de vers. dochm. p. 324. Tributa erat Electrae. 

1341. Vulgo npix ax hvftwg. Omittunt «y optimi fere codd. 

9 • 


1330 


1335 


1340 
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Tag juty j'a(j olda avft(po()dg, rdg oii aaq>tog. 
1345 (T/a Sixag ffta 

d-twv vffitatg ig ‘Ektvav. 

daxQvoiai yap ^Eki.dd' dnaaav * * <> * 

tnXrjas ^id rbv bXobv ‘Idaioy “ * 

TlttQiy, og dyay' ^EXXdS' flg 'IXtoy. 

1350 xTVTifX ydp xXfjO^a ftaaiXtloiy doficoy, 
atyr^aar' ■ igui yd.Q Tig ixjiaiyei ^Qvyviy, 
ov mvao^tea&a rdy dojuotg oncog tyti. 

<#»prr. 

IrJQytCoy Si<pog Ix &aydiov mcpsvya 


1346. Libri tig 'Eklvav. Seidierus restitoit Ig. 

1347. Libri: daxQvoiai yuQ 'EXXud' unaaav tn^r^at dia Tov 
oXofitvov ’Idatov Flagiv, niti qund Haro. Ang. d, ‘EXXada naaav, 
niullique codd. tnXjjatr, el Par. A. Flor. 'i. 10. 33. Taur. bia dld- 
^nvov. Distincli eraot Torsua ita, ut XnXrjat priorriu clauderet. Ita 
vero reliqua oinni numero deatitula aunt. Antiatropliici reraiia oaten- 
dunt excidisse aliquid in fioe utriuaque rersus. Credo Euripidem sic 
scripsisse : 

SuxQvoiat yug 'EXXtld' unaaav bSvgftaalv t ’ 
tnXijat did tov dXodv 'Idatov 0gvya 
Ilugiv, 05 uyay' ' EXXuA' tig '"IXtov. 

1350. Scholiastes; Touiou; Tovg igttg arixovg ovx av rig avy- 
y/og^attiv Evgtnidov tivut, uXXu yuXXov xuiv vnoxgndiv, dtiivtg, 
"vu /itrj xaxonutXwaiv and Tidv fiuotXtuuv du/.ifov xu&uXXofitvoi , 
nagavoXguvTtg ixnogtvovrat t6 tov (Dgvydg tyovrtg axtj^ia xal 
Tigdgwnov, oniog did dvgmv ivXoyug i^iovTig qa/va/vrat' (sic 
scribendum) ig luv dt uvToi Xtyovatv uvTifiagTvgovai Tfj diu Twv 
dvgiuv igddoi, lyavtgdv dt ix Ttuv e|qf OTi vntgintnrid^xtv. Et 
infra ad v. 1357. tuvtu ovTiog iltg inigninrfdtjxidg T(5 v 

tgeo Tivog oty.iov. naoT dd wv yug tiuv &uXdfiwv. jiia/Jvtig di 
T^v vnig uvii Tr^g ngo qu;aiv , 'Iv' tj uvTt tov ngo Ttgdfiviov. 
Alia de isto saltu, sed ineptissima, leguntur ad t . 1359. Alius in- 
terpres ad y. 1355. oviog o 0gv'g tvvovyog iav uXXov fiiv oixri- 
ftuTog vntgnridrjang tu aTiyrj, iv uXXi^ di lX9idv xai ^acpaXi- 
afiivug fvgdiv Ttig toviov nvXag, tu tovtov xXti&ga avvrgixfjug 
igfiXiXtv. Rertius liic, modo ne effractas fores dixisset. 

1353. Numeri ratio ridebatur exigere ut lAgytiov potius quam 
jtgyiiov scriberetur. 
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[Sa()ftd()Ote BVfia(jiaiy, 
xtd^and Tiaaxdduiv vm:() zi(jt/j.va 

JcOQlxdg T6 TQtykvfpOVS) 

tpQovda (pQovda, ya yv., 

(iaffjid^oiai dQaafxdis- 

alal’ nq (piy(o, itvat, 

noXiov alS^tg' ctfi- 

TtrdjUfvog ^ novrovt wxeavog oy 

ravQoxQayog ayxdlaig ilia- 

atov xvxloi x^oya; 

XOPOS. 

ri d' tauy, 'Eleyrjg jiQogjiol', 'Idaloy xd^a; 

4>PYa. 

''llioy, 'llioy, (p/Lioi, •pQvyioy 
darv xalli/icoXoyj 'Idag x’ 
oQog it(i6y, dig a* 
hlo^tyoy oxeVto 
afffidTBiov, d()fid%eioy (.itlog 


1354. Ven a. fiaQpaQomv. Vulgo (ia^fiagoig i* nyag/aiv, 
in quo consentit Etym. M. p. 393, 18. Sed {y, quod etiam Ven. a. 
b. serrant, deloerunt Bmnckins et Porsonus cum Par. A. 

1335. Ven. a. xtgafiva. 

1356. Aid. cum multis codd. Tgtylv(f ag. Sed alii codd. nomi- 
natim Flor. 2. 10. Mose. a. Gueif. xgiyXvipovs. 

1357. Porsonus cum Brunckio ex Musgrarii conieclura (fgov6a, 
<fgovd‘, w ya, ya, corrupto numero. Non est io libris u>, Ang. d. 
(fgovba ya <pgovJa. Sic etiam Harn. in ulroque (pgoSda bunc ac- 
centum habens. 

1360. Flor. 10. dyaTtrufttyog. 

1361. Aug. d. ov 6 javg6xgavo(. 

1363. Aid. et pauci codd. xvxltr. 

1364. Bamesius cum scholiis et Flor. 18. 21. atque, ut ride- 
tur, Venetis i/ d’ taxtv. Ceteri cum Aid. xi d’ laS'' , 

1366. Ang. d. aarv xul xaXXifiwXov. Deinde libri omnes ’'ida$ 
ogog ug6y. Addendam putari copulam. V. 1365. libri loftoi fioi. 

1369. jigfidtuov niXog quid esset nec scholiastae neque Etym. 


1355 


1360 


1365 


Digilized by Googie 



134 


1370 ' fta{fi3d(jw /3oq 

Jt’ 6(jyt&6yoyoy diifia xvxyonrtQoy 
xai.loavyas yft]Sas axv^ivov dvgtltyas, 
^eOTuiy negya/xury '^noXhoyiuiy tQivvy. 
broTol' 

137& laXtfuoy, laXfjuwy 

Jttfj^aina iXatiwy rayvf^ttjdtog 
ijinoavyu Jibg tvvtza. 

XOPO2:. 

aa<f uig Xty fjuh' av9^ ixaara zdy (io/uoig' 
7« yct() Tifjiy ovx evyycoaia avfiftaXova' iyw. 

^PYZ 

1380 aiXtyoy aiXivoy ct^ydy &aydiov 

(idgjSaQoi Xiyovaiy, alai, 

^Aatddi (pu)vn, 

(iaaiXtmy bxay aljua x^’^!l xard yay 
^i(f tai otdaQioiaiv "AiSa. 


AI. scivisse videntur, quantum ex diversitate explicatiunuin cnllij^itiir. 
Nihil certi cugnuscitiir e.x Plutarcliu de musica T, X. p, 657. edit, 
lieisk. sed ex eiusdem libin de furtuna .Alexandri T. VII. p. 322. ap- 
paret liellicuiii uiuduin fuisse, ut Kuafoffuor , quud tamen videtur di- 
versum fuisse ab agftuTf/(j). 

1371. Libri; diu id Tu; dputXoyofOf ofifia xvtttomtQUv. 
Oarnesius uftvtJoyoyov et xfxeonr/pot). Articulos delendos censuit 
Porsonus, quos sane et grammatica ratio et metrum, quod doclimiacuiii 
est, respuit. Deinde UruncLius et Porsonus cum Uaruesio male xv- 
xroni/pot’. 

1372. Aliquot codd. axt'fjrov. Liber P. et Mose. a. bis di’ff- 
X/ru;, quos non debebant sequi Urunckiiis et Porsonus. 

1377. Libri innoarvu. Musgravius coniecit inTtoavrag. Faci- 
lius erat InTKjnvvit. Neque enim recte posita est interpunctio post 
}u\ifi(x)v, quam Aidioa nullam habet. Dardania dicitur rXufiwy iu- 
X/fiuv. Respicit Homerum Uiad. 266. 

1383. .Vug. d. Mose. a. llavn. xuru yuiuv. 

1384. Havn. cum rulgatis aiiaQiotaiv 'AtSa. Flor. 2. 10. At- 
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ijX9-oy eis ^ofiovi, %v' avO-' ixaatd ooi liyu), 
Xf 0 VTtg"EXXaysg ^vo didviuu- 
Tfi) /itV o aT{mTi]Xdrag nuTtjQ ixX^l^eTO, 
o (T* naig ^r^oifiov, xaxojiitjTig dyriQ, 

TUOTog Ji' (piXoig, d^ftaavg elg hXxdy, 
gvytjog noXtfcov, (poyiog zt d(jdxu)y 
zdg r}<7i^of TiQoyoi- 
ag xaxov(>yog my. 
di di 7i(jbg &(i6vovg tau) 
fioXoyzfg dg iyrjfd 6 zo^ozag nd(>ig 
yvyatxog, bfifia daxQVOig m<pv{»;uyoi , 
zantivol 

tL,oy{}" , o j.iiv zo xti&ey, d di 
zo xtX^ty, ctXXog dXXo&ey mrpQayfityoi. 
mQi di yovaxa X^9“S Ixeaiovg (ftaXoy 
^EXiyag d/z-xpu). 

dya di d(iOfiddeg e&OQoy, i'&OQoy 
dfKpinoXoi ^(ivysg- 


dao, quod nescio an [losucrit qui versum volchat (riiiieiruni edicere ca- 
taleclicuin, aptum sane huic Joco genus metri ; quo si liic usus est Eu- 
ripides, scripsisse euiu credo vno aiSuQtniatv "Aiia,. Gueif. 

Mose. d. et sex Florentini xar’ dtSa vel xar’ dtdov, 

1385. Libri TjXtXov lig i6(.iovg. Dubitari potest an praepositio 
a portae manu sit, qua omissa versus erit trimeter iambicus. 

1386. Male unus scboliastarum ; zavzbv dvyuxat id Svo xai 

z6 6tdvft(o. Xiyn bi xuvta ayruvitoe, wg xal zo aiXi- 

vov uiXivox xul zu Huqu, linuio duos, eosque geminos saevitia 
dicit. 

1387. Mose. a. d. Ilavn. Aug. c. d. d azguzrjXuz/;g. 

1388. Libri xaxofi^zag «iqp, praeter Par. A. Gueif. 2. 10. 3.3. 
Taur. K. qui omittunt «rqp. Recte Porsonus scripsit xaxbftrfZig uvi^g. 

1390. Flor. 2. noXiftw. Aug. d. noX/ftoig. 

1394. Flor. 10. ftoXoxzt. Mose. a. d. Flor. 2. 21. Aug. d. d 
To5o'njf. 

1399. Ven. a. cum plerisque omnibus libris xttgag. Havn. (xe- 
alag. Ven. a. Havn. cum vulgatis bis 'ifittXXov, ceteri bis i'(iaXor, 
quod Ven. b. recte semel habet. Pro ybyv scripsi yovuzu. 
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nQogtins tT «iioi’ al- 
loy ntau)v iv (polStp, 

1405 ju.iq Ttg fl'rj ^oXog. 

xadoxei xoXg fuy ov, 
xoig ig apxvatdiar 
/xrixaydy ifinXtxtiv 
nalda zcty TvySapLd' b 
1410 /urjTQOifoyrag d^axaiy. 

XOPO^. 

av nov tot’, rj ndlat (pevytig (p6(iqt; 

4>PYS. 

<pQvyioig ttvxov ^pvyioiai vbfioig 
noQu jSoaxQvxoy avpay av(>ay 
‘EXevag 'EXtyag evndyi xvxhp 
1415 Tixtpivtp n(fb TiagTjt^og (foauiy 

pagftdgoig vofjunaiv. 

K Jf Xiyov TjXaxdxff 
daxxvkoig ehaae, 
vtj^d iP Xexo 7i0(p, 

1420 axvXcay ^gvyiwv int xv/n(3oy dydl- 

fiaxa avaxoXiaai yg^^ovcJa Xlvip, 

(fdgta noQfpvQsa, bcuga A^vxatjuyTjffxgt^. 


1409. Omissum rulgo restituit ex Par. A. Brunckius, prae- 
bueruutque multi codices, in quibus Aug. d. tov habet. 

1410. Mose. a. d. Aug. d. fxrjxgo(f6rtr^g. 

1414. Plerique libri tvnaytX, pauci ivntjyiT. Ex mea emenda- 
tione novissimae edd. fvjiSiyi, 

1416. Bapfiagotat primus Kingius in fiug/idgotg mutavit. 

1419. Vulgo r^yara 6‘. Taur. vr,fta&’. Par. A. Flor. 10. Viet. 
vtjya Porsonns cum Brunckio v^fiatd 9'. In ?cto TiiSu) con- 
sentiunt libri. Nescio an hic trochaicus versus fuerit, ut v. 1385. 
1387. sic scriptus: doxTvlot; iXiaai, vfyd 9‘ <ct’ iv niiip. 
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7l(}0gtl7U cwT ’0p£- 
aiag Adxaivav x6(fav 

ut Jiog nal, ^ig i- 1425 

Xvog ntd(p Stvff^ ano- 

axaaa xXiOftov, IliXoTiog 

ini n^ondxoQog naXai- 

dg idifav iariag, 

iya xazfi^fjg l6yovg. 1430 

dysi (T ayei viv’ a i(pti- 

ntx^, ov nQOfiavzig wv Ifitl- 

Xty 6 de avyepybg dlX’ tTipaoa’ 

luty xttxbg 4>utxevg' 

ovx ixnoduty iV, aXX^ aet xaxol ^^vyeg; 1435 

ixXrjae aXXoy dXXoa^'i'y 

azeyaiai, zoiig fiiy iy aza&fioiaiv inmxdig, 

zovg (T iy i^edQaiat, zovg d' i- 

xei(f Ixei&ey, dtXXoy dX- 

Xoae dittQfioaag dnon^b deanoiyag. 1440 

X0P02. 

zi zovnl z(pde av/u(fo^ag iyiyvtzo; 


1423. laserni u6' ad exemplum strnphiei Tenna, 1403. 

1428. Libri: hl nfonoTopo; tdgav naXatag lazlag, ir’ d- 
dffi Xoyovf Iftovf, Correxi haec ad normam atrophicorum versuum. 

1432. Pauci libri uv (juelXe na9itv. 1. tfuXXoy. Porsonua 
cum Bruuckio: tLyf/.itXX‘‘ 6 di ^vytpyog. At libri wy tfnXXey o 
Si ovytpyof. 

1433. Nihil variant libri. Dubitari tamen potest an hic quoque 
eadem catalexi, quae v. 1362. 1302. 1430. 1466. 1467. dipodiam 
iambicam hypercatalectam sequitur, scriptum fuerit: o Si avyt^og 
aXX‘ inpaaat (DoiKtvg Itity xaxog. 

1436. Vulgo alXotie tniyTjg. Sed Flor. 2. Ven. a. I. K. L. 
iy azfyoug. Unde iy ariymai scripsi. 

1437. Flor. 10. 33. Taur. Ven. a. b. InnixoToi. 

1438. Vulgo: zotig d’ iy (Sgaiat cum aliquot codd. Sed Ask. 
1. 2. liber P. p'lor. 2. 10. 33. rovg d’ iv i^iSgatat, 

1441. R. .jovni TCHfdi avftq>OQaig. 
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<1> P YZ. 

'iSala /ian](), ‘l^ala, 

w Oii()ina, ol^fjiua, alat, 

(forlioy na&Hoy, uyouior is yaxiuy 
1445 a:it(j 'id{taxoy, tdQaxoy, tp/ioi, 

iy ^uuotg rvpayycuy. 
ufuft no{)(fVQt(X)v Ttfnkiov vtxo oxotov 
Ojidaayre df.i.og dlloas 

dlyaasv viiita, /iri 
1450 rtg 7ia(twy tv/^oi. 

wg xu.iiioi d' oQiariQoi yv- 
vaixog dytioi aTa&tyieg 
ivytnovai, xardaxu 
xaT&uvfX, xaxug a' ajioxrtyu noaig, 
1455 Toy xaaiyytjTov n()o(^ovg iy 


1442. Vulgo: 'Iduia yuTfg, fiaug. Mosr. d. Flor. 2. semel 
yuxtg. Flor. 10. 'Iduta yutig 'ISuTu. Respondent haec illis, quae 
supra V. 1412. leguntur: quare 'Idulu fiUTtiQ, 'ISula scripsi. 

1443. Vulgo ufigifia, o^p/fia. Mose. d. Flor. 2. 6. 9. Aug. b. 
Ofifigifiu, oyjiglyu. Addidi H. 

1445. Ven. b. semel iilpnxoi'. Addidi ^i/.ioi. 

1447. Libri: dtiffi nog^vgiuiv ninXwv. Sclioliasles: ro difi- 
q:l noQipvgiun/ tj 'iy fiipog Xoyov vou’ uyqtnogtfvga yiigtyd- 
T(« (f uyty 1 « bXonogifvga , logntg xui Ufi(fi'/gvaa la oXuygvaa' 
i] ib tifttfi ngbs xb a n da rxvT tg voijtioy, Iy’ jj dfufiandaayTtg 
dyii Tov ntgiXu[ibyxtg. t] xb dfiqi 'iyifuaiy tytt Aid ji,y ‘ HXi- 
VTiV, ovi/og’ dftifi xfjy HXiyrjv dqloxuii andaityiig xai Xa,‘i6yitg 
^iqog vrtb axiiTov jiuy nogqvgitoy ninXmy, ^yovy d vnoxaxoi 
jwy ifiuTtioy tr/oy , iy xurg /tgaiy uXXog dXXoat A/yaaty. fj xb 
dftqi ngbf ib iy ytgaly, 'iy' fj ib dyipl xai xb iy ix na- 
guXXfXov. M.itlhiae dfiipi ad d/yuaiy referri volebat. Rectius Schae- 
ferus cum nogq vgiwy ninXbiy coniungit, ut sit sub vestitu, quo et 
gl.adii et sliingentium manus roniectae fuerint. 

1448. Libri et scholiastes: ^irpr; andauyitg iy ytgoTy uXXog 
uXXoat, pravis numeris. .Mose. d. omittit iy. Inde andauyii ysgaty 
scripsi, restiluique trimetrum. 

1454. Vulgo dnoxisiyit, Ven. a. yg. dnoxTtytt. Id Ven. b. 
in textu babel. 

1455. Slale Porsonus cum Brunckio xoC xaatyvr,xpv. Omittunt 
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yn &avtlv yovov. 
a d' layty Xayjv, (pitoi ftoi' 

Xfvxby d' f,ii/SaXovaa nijvy aTffjyoig, 
XTvmiaty re x()ara ^tXtoy nXayay 
(fvya (Tt TioJt 70 yiQvatoadydaXoy iyyos 
i'(fe(»iv is xofiag cT« 
daxzvXovs dixiLy ^OiffOias, 

Mvxi]i'i(y‘ dft/SvXay Ti()o[ids, 

(liftois aQtaztQolaiy dyaxldaug df{itjy, 
naitiv 

Xat^iuty i‘utXXty ii- 
aco fjitXtty ^i(pog. 


X0P02. 

nov dtjz' aiivyetv oi xaxd aiiyag ^pQvytg; 


Ven. b. articuloui cum vulgatii Sed Flor. 2. 25. 34. xhv xa- 
aiyvTftov. 

1457. Vulgo recte: a d’ to/iv, la/fy. Flor. 2. 10. a d' 
uvlu/iv, In/iy, atque ita cum Brunckio Pursunus. Taur. bis diiu/ty. 
Solum uylur/kv habet Ven. a. 

1459. Libri: XTvnjjot xgaza (ifktov nXuydv, nisi quod Par. 
A. quod non debebat recipere lirunckiiis. Nun est verisiiuile 

dipodia iambica interpellatum esse numerum ducliiuiacum. ({uare scripsi 
XTunqu/x Tt xgutu. Recte illi ti respondet quod sequitur di, quia 
iuler se opposita 'sunt xguTu et TtoSi. 

1400. Libri, <pvyd di nodi, quod non erat opus ut in ifvyddi 
di nodi iiiutatuui vellet Facius. Vide Seidierum ad Elecir. 230. et 
Lobeckiuin ad Ai. 310. 

1465. Separari TtuUiv a sequentibus verbis, quo legenti statim 
appareret, hunc pedem esse trochaeum seiuanluiii. Admirabili enim 
arte, quod ad metra attinet, hoc canticum compositutn est, egregieqiie 
hoc Phrvgi eunucho terribile verbum ita producitur, ut ingens ea pro- 
ductione horror hominis exprimatur. 

1406. Porsonus cum Rrunckio ex Par. A. cum quo consentiunt 
Flor. 2. 25. 33. Mavn. Ask. 2. liber P. Xaiftox. Sed recte Ven. b. 
a prima manu cum vulgata aliisque mullis 'codd. XuiftiZy. 
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laxya do^wv ^i/pfT(>a xal OTud^fiou^ 
fioxlolaiv ixlialovjts, 1x9-' ifufivojUfXj 
(ioTjd()Oiuov,uev allog aXko9tv aztytjg, 

6 fziv TitTQOvg, b J’ dyxviag^ 

6 di ^i(fog nQoxaiTiov iv ye^idiv iyojv. 
iyavra J* i]X9tv 
ITvlddtjg dXiaazog, olog dlog 
"Exzwq b <P()vyiog, ?} j(nxu^v9og jfiag, 
ov fldoy, tldov iy nvXaioi n^ia^daiy 
(paaydywy dxjudg ^vyfupafiiy. 
rore di, rore dia7i()f7iitg iyiyoyxo fpQvyig 
oaoy '’A^eog aXxdv 
^aaoytg 'EXXddog iyfy6jut9' alyfidg, 
b ^liy olyoftfyog tpvydg, b di vixvg uiy, 
b di TQavfia (pi^wy, b di kiaaojutyog 
9aydzov n^ofiokdy 
tmb axoxoy d' i(ftvyofuy 
yexQol d' tmnxoy, di d' i/titXkoy, di d' txxiyx' . 
ifioke d' d xdkaiy' 'EQjutoya dojuovg 
ini (poyu) xafiainexii fiax^og, d, 
viy ixexty xkdftwy. 
d9v^aoi d' oJd yty dpajuoyxe /Sdxxcu 
axvuyoy iy x^Qoly dpft- 
ay ivyr^^naoay 
ndkiy di xdy Jibg xoqay 


1469. Libri iuyji. Ex mea emeodatione Matthiae lax/Ji. 

1470. Flor. 17. Taar. Aug. d. Veo. a. b. et ante currectianem 
Harn. iftfiaXontg. 

1479. Libri TOTC Scripsi xdra 6i, metro indicante. Tres 
dochmii praecedunt anapaestos. 

1486. Non debebat sana lentare Elinsleius ad Hcracl. 838. 
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ini acf ayav htivov S <J’ ix naarddcoy 
lytvtTO dtan^h duifidriov acfarros, 
w Zfv xat ya xat tpwg xai vvg, 

i]TOl 

(paQftdxotaiv ^ ftdymv 

Tfyvaiaiv 7] &twv xXonaTg. 

rd J’ votiq' ovx(t‘ dlda' d^a- 

ntxTfl' yaQ i^txXtmov Ix dvfnav noda. 

noXvnova Si noXinora nd&ta 

MevfXaog draayout- 

rog avoytjTov ano T(»oiag iXaft' , ela/3e 

Toy 'EXtyag yduot'. 

X0P02. 

xai fifiy d/ufi/Sei xaiyby ix xatyuiy toSb' 

^ufriifoQoy yd() figoffdi ngb Sco^dxwy 
ftaiyoyr' 'O^taTijy imoTjutyo} noSi. 

0PE2THX. 

nov 'axiy otrrog oj; ntcftvye rovfioy ix Sofiioy §l(pog; 


1494. Libri; a 6’ ix daXufiiov. Non dubitavi interpretatione 
expulia naajddwy restituere, quod trimeter postulat. ScLoliastes ad 
V. 13.57. naariid uy ydp iiuy &uXufi<iiy. 

1497. Ven. b. (fuQfxuxoiaiy. Separavi ^toi. Videtur poeta bic 
quoque usus esse trochaeo semanto, ut haesitationem hominis mirabundi 
exprimeret. 

1498. Ven. a. b. cum vulgatis liyyatg. Mose. a. Ang. d. Ilavn. 
jiyyuKuy, Sic etiam Porsonns. 

1499. Vulgo: Ta d’ vanpoy ovxh' olSa. Aliquot codd. tu 
d’ vatip’. Cant. Ven. a. b. tu d’ Soup’ ov xatotdu. 

1502. Ilie versus trochaicus est. 

1504. Libri tantum tXafit. Geminavi hoc verbum, ut numerum, 
qui nullus erat, dochmiacum restituerem. 

1.509. 5>n. a. b. cum Aid. et plerisque libris: o; nitftryty Ix 
66f4wy %ov/.iby 'it<fog, non, ut Matlbiae refert, ix doyoay lyby ’^l- 


1495 


1500 


1505 
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IblO Ji(fosxv}'ui o'j aya^, %'6uoiai fta()ftdQoiai Ti^osTurruty. 

OPE^THJY. 

ovx ty 'IXim rcfj’ iariy, dX}^ iv 'A^ytla yf^ovl. 

<PPYZ 

TiavTnyov tr^y i]<fv udXXov Tj &aynv zoTg auxf^oaiv. 
OPEZTHIS:. 

ovTi 7I0V XQavyrjy t!hrjxag MsveXtu) (ioT]d(iOfiety ; 


^PPYZ. 


aol tity ovv tycuy’ duvyfty dgidrtQog yd^ tl. 
OPE^iTH^. 

Iblb iy^ixcjg rj Tvydd(}Hog ap« nalg duaXtxo; 

<I>PYS. 

iydtxwTar' , ti ye Xai/uovg elye z^mxvyovg fXavtTy. 
OPE^TH^. 

dtiXia yXviaarj ya{iiQei, xdvdov ovy orhoo <pQoyuiy. 


(fOi. Pursonas ut numerosius ei M. K. R. xovyov Ix io/wty 
(po(, qui Ti-rburum ordo etiam in N. numeris indicatus. 

1510. Yulgo TiQogniawv. Quidam cudd. ngoinlniiov , alii 
nQogmjvoiv vel nQogntxytSiy , in quibus duu Leidenses apud Valck. 
ad Phoen. 300. 

1513. Aliquot codd. HUyfXtwv. 

1515. Flor. 33. ri TvyJdpuog. 11. Mose. d. ^ Tvydanig apo. 
Mose. a. Ilavn. Aug. d. 6tol/_nat, in quo adseriplum yQ. diroXuo, 
quae vulgata lectio est. Scholiastes: ayu^tu xfjg XQayudlag x«i Tqf 
xov ‘OQtaxov aviKpo^ug xu Xtyofuva. 
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<f>PYZ. 

ov y<i^, i]Tis 'EXXad' avTOig iJif}.vur\rajo ; 

0PE2:TII2. 

vuoOov, tl di ^Tj, XTtyui ae, ftfj Xfytiv ijurjy ya^iiv. 

4>PYZ. 

Ttjy i/iitv yw/Tjy y.arid/^ioa' , j)y dy tvo^xoljx lyai. 1520 
OPE2TIIS. 

iLde x&y T()olcc aidriQog ndai ‘P^v^ty i/y (fojiog; 

PPYS. 

dmye (pdayayoy niXag ydp daiyby dyravyil <p6yoy. 
OPE2TH^. 

fiTi mxQog ytyji didoixag, wgra PoQyoy' tlgtdwy; 

^PYZ. 

/ufj fiiy ovy vexfjog' to Po^yovg S' ov xdzotd^ iyat 

xd^a. 

OPE2TH2. 

dovXog (Sy (pojieX xby adrjy, bg a' dnaXXdgei xaxuiy;lb2b 

^PYZ 

nag dyr^j, xdy doiiXog fi rtg, ijdtjai to <pdig b(twy. 


1522. In A’en. a. adscriplum yg. unuyt. 

1523. Lopide, inquit Schaeferus, ridetur Pbrjrx, cui terribilior ri- 
detur mors quam dnoXZ&watg. Neque bie lepor tragoediam decet, ne- 
que unoXiduHjtv bumo cui ignota est ista fabula morte terribiliorem 
putare potest. 

1526. Aliquot codd. 'oquv. 
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0PE2TH2. 

IV XfYeis' O(o^ei ae avyeaig. aiia (icuy' fXato dofiwv. 

4>PYZ. 

ovx «(>« XTtyfXs /<’ ; 

0PESTH2. 

cKftiaai. 

•PPYZ. 

xaXoy tnog Itytts xode. 
0PE2TH2. 
aila fxtTa(3ovXtva6iiita&a. 

4>PYZ. 

TOVTO ov xaldjg Xi^iig. 
0PE2THS. 

1530 .utSpoff, el doxfig fis TXijyai ar\y xa&aifid^ai ds^rjy' 
ovTS yotQ Yvt'T} 7is(pvxag ovt' iy dyd(}daiy av y' sl. 
rov (Te fiTj OTijaai as x^avytjy ovvsx igrjX&ov dofuoy’ 
b^v /ccp /?o^S dxovaay '!AQyog i^systQsrai. 

Msyslsuiy ov xdffftog rjfily ayaXaftsly ilaio Uffovg • 
1535 dXX' ITU) §ay&oTg sn uifiwy (ioaxQvxoig yavQovfieyog • 
sl ydp 'u^^ysLovg snd§si xoigSs dtofiaaiy XajSuiy, 
xby ‘Elsyt]g (poyoy dtuixMy, xdfis fir\ awysiy &sXr] 


1527. Barnetius sato. Libri tiao). 

1530. H. fjwgoi t1 ioxuiv. 

1537. Vulgo HtXn, Mose. d. &Aoi. Havo. Aug. b. Ven. a. 
Flor. 17. 25. el e correcdone 34. recte ^iXrj. In Ven. a. adseri- 
pium yp. oioatj 9aMtv. Ex tl enim intelligitur tjy, in qno genere 
constructioni* non magis quidquam falsi est, quam in illo In Phoen. 
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avyyovov x ifiTjv IIvkdiTjy re xbv rade ^wdffvivrd /not, 
na^&eyoy re xal ddfiuQra dio vexQut xar6rperat. 

XOPOS. 

&yriar(fo<pTf. 

l(b hb rvxa, 1540 

irepoy elg dywy'^ SreQoy ai dofiog 
tpo/ie^by a/nq>l rovg 'AxQetdag mryei. 

HMIXOPWN a. 
ri dQWfiey; dyyeXXatfiey ig noXiy rdde; 
fj aly e'x(Ofuy; 

IIMIXOPION (f. 

doipaXeOreQOv, tpiXai. 

IIMIXOPION a. 

Xde^ TiQb dtojudrojv, Xde, nQoxrjQvaaei 1545 

&od'Q(oy od^ al&e'pog dvco xanvog. 

IIMIXOPION (I. 

dnrovai mvxag, wg nvQwaoyreg dojuovg 
rovg TayraXfiovg, ovd' d(fLaravrai <p6yov. 


93. Tig noitjwy tv (parru^nai, xa/uol fti* tX^ <pav~ 

Xo( (tig JovXf^) ypoyog, aoi d’ fu; avdaarj. Dirersae eoiai cundilio* 
Des suDt: cum manu Argivorum venturum esse Menelaum non poterat 
dubium Oresti esse; illud vero incertum est, an interfici eum iussurus 
sit audito filiae et uxoris periculo. Sentiebat non recte dictum esse 
9iXn, qui atuof] 9uyttp scribi voluit. 

1538. Attg. d. Havn. Mose. a. omittunt tt post JlvXdJ^v. 
EImsIeius legi volebat jqUov tl, quem vide ad Med. 56. not. a. et 
quae supra dixi ad v. 1029. 

1547. Vulgato (forov io R. M. Flor, adseriptum novov, quod 
adseripto qpdvov babet Cant. Scholiastes : g>6vov, rov rfii 'Egfuovtjg. 

Euripidis Oretia. 10 
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XOPOS. 

xtXos daifuov 
1550 (i^oToig, riXog o7t<f &iXei. 

fityaXa di ng a dvvafug' di alaOtoQOJV 
inaid’ , inaiot fiila9’(fa rade di' atftazaiy 
dtd t 6 MvQiiXov niorj/ii sx dupQOV. 
aUa firjy xal xoyde levaaw MeyiXttoy doiuoy niXag 
Ihia^o^vjiovy, jjaSxjfiiyoy nov xijy xvxxjy i) vvv Jiaga. 
ovxtx' &y (f&ayoixE xXi^fX^a av^mQalvoyxtg fwxXoXg, 
ut xaxd axiyag^Ax^tldm; dtiyoy tvxvxdiy dyrjp 
n(tbg xaxujg nQaaaoyiag, tug av yi>y, 'Ogiaxa, dvgxvxits- 

MENEAA02. 

tjxco xXvwy xd dtird xal dQaarVjQia 
1560(J/aootK Xeoyxoiy' ov yaQ aydf/ atrxw xaXdi. 
ijxovaa yuQ dt] x^v ifirjy §vyduQoy 
lug ov xiS-yrjxty, dXX' dcpayxog ot-xtrai, 
xtyijy dxovaag /3dgty, i]v (pojdu) atfaXilg 
]\yytiXi p.oi xig. aAia xov fi7]X(toxx6yov 
Ib^ixExydofiai' iaxl xavxa xal noXvg yiXtog. 
dyoiyiiui xtg duifia' nftognoXoig Xiyio 
w&tiy nvXag xdgd’ , c5g dy dXXd naid' i/iiTjV 
{iva(ufit&‘ dydftuty ix x^ffdiy fiiaupSyaiy , 


1550. Sridlenit figoioTg pro Tulgato flgotoTat vel jSgoxoTotff 
strophae indicio, Taur. Ven. a. diXt}. 

1551. Porsonus cum paucis codd. Kingium et Musgravinm se- 
cutus male eiecit d. 

1552. Vulgo tnutatv tnaiat. Taur, Vcn. b. iniaiv Hntat, 
Scribendum erat tnaia' , tnatat. Mose. d. Si rtiftajog. 

1554. Ven. b. uXXu fir,v yf. V. D. in censuris trimestribus 
scribi volebat aXXd ydp. Deinde Ven. a. yp. n{pa. 

1556. Aid. et aliquot Mss. hunc et duos sequentes versas Ele- 
ctrae tribuunt, quam Alusgravius intus in dumo esse animadrertil. 

1563. Aliquot codd. xureq»’. Flor. 10. otfaXfig 
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xal T^v Talaivav &9-Xiav ^djuaffT* ijufjy 
i.d/3u)/itv, ji Jft ^vvi9avtiy Ififj ;ffpt 
jovg dioKaayras Tfjy tutjy ivvdoQoy. 

OPESTH^:. 

ovTog ai), xl/j&QVjy rw'3e ipavofjg x^(fh 
MeyfXaoy ilnoy, og ntnv^iywaai &^datf 
7] T(udt &(jiyx(p xQaza avy&()avam atd^ey, 

^r/log nalaid ytiaaa, rtxroytoy noyoy. 
fiuxXdtg 3' apapc xXp&Qa, aqg /ioTj3QOfiov 
anovdijg d a‘ fn) dofuay tXavo nef/ay. 

MENEyl^OiS. 

ia, Tt x()7jfia; Xafjnd3u)y opt5 aiXag, 

36ficoy 3“ in ctxQtoy xovg3e nv^yrjQovfiiyovg, 
ii(fog 3' ifir^g &vyar(j6g inicpQOVQoy 3t(jr]. 

OPESTHS. 

noTspoy iqondy r} xXvtiy i^iov &iXeig; 

MENEAAOS. 

ov3tTe^' • aydyxtj 3', wg totxe, aov xXveiy. 

OPEZTHS. 

fitXXvj xravely atjy dvyariff , ei ftovXBi fia&tXy. 


1569. Offensos eiusdem notionis iteratione Musgrarium, qui Xta- 
xaivav uSXIur, et Pursonum, qui Tvvdap/d' u!}Xluv scribendum pu- 
tabant, refutarunt Srhaeferus et Mattfaiae. 

1570. Libri fi d». Scboliastes: yiyganiat ij Jit, dyri tov 
ti Si fir,. 

1572. Vulgo yjQoTy. Mss. fere omnes /ipf. 

1.577. Oarnesius i'a(0. Flor. 10. /iii nifix dofoov taoi. 

1583. Vulgo aov &vyuTi(f'. Cant. Flor. 2. ar^y dvya%i(f' . Id 
etiam Porsono melius visum. 

10 * 


1.570 


1575 


1580 
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MENEAAOS. 

'EUvi]v (povsvaas ini <p6y(p ngdaatig <p6vov; 

OPESTHS. 

1585 ydq xazeaxov ^r\ &zCav xleq>&fis vno. 

MENEAAOS. 

agytl xctiaxxds xatp* v/3()ei Xtytig rd^s; 

0PE2:TH2. 

Xvnpdt’ ye TtjV dpvTjoiv’ tl yoQ di(p(Xoy 
MENEAA02. 

Tt X9W^ S^daai; na^axaXug yd^ tlg (p6(ioy. 
0PE2TH2:. 

jfjy 'EUAdog fudaxoff' zlg "Aidov /ialtiy. 

MENEAAOS. 

\b^dnoSog ddfioQTog ytxvy, onwg ;ijco(Tiu zdcfto. 

0PE2THS. 

&iovg ancuxti' nalda di xxeyut at&ty. 

MENEAAOS. 

6 jUTjXQOcpoyxTjg int (p6y(o n^daaei (poyoy. 

1590. Flor. 10. fuifov. 

1592. CaDt. M. N. R. Flor. 2. Ttfuaaug. Vulgo nguoan, ut 
apud Polvaenuiii est VIII. 52. qui quam niuliercui hnc versu usam re- 
fert, ea quum pariter ut bic Menelaus et npiiaang et ngdaau dicere 
potuerit, eo magis confirmat n(>uaan. Pursonus prima specie elegan- 
tius videri dicens nQuaaufy sed, inquit, orationem fortasse variare vo- 
luit poeta, et hoc natum ex 1584. cum nQtlaatt citet Polvaenus. Mi- 
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0PESTH2L 

6 nardos &fivyxw(}, oy av nffovdwxas d^aveiv. 
MENEylAOS:. 

ovx ^(txtatv aoi to nafjoy al/ua ftjjTtffog; 

0PESTH2:. 

ovx ay xd^oifii xdg xaxag xitiyiov dei. 

MENEAA02. 

7j xal av, UvXddri, xovSe xoiycoyeig (foyov; 

OPERTU j:. 

<pi]aly aiamuiy' d^xtaoj S‘ iyui Xeycuy. 


lenim rero pnetam, qui ut pueri io icbolii nihil amplius quam rariare 
orationem studeat. Videamus num rectius iudicaverit Scbaeferus. Eius 
baec adnolalio est; „nQoaaug sine dubio recipiendum et post tfovov 
ponendum signum interrogandi. Hoc mullo magis decet animum .Me- 
nelai comuiolum. Supra dixit ' EXlvt)* qovtvaug, hic convicio ali- 
quanto acerbiori o diTi;;. In talibus variatio orationis vim ad- 

eo frangit." Laudarem haec, nisi deinceps diceret Menelaus: ovx rjQ- 
xiaiy aoi x6 nugov uTya ftr,jigog; Nam baec quaestio tam exiguo 
discriiuiue ab illa differt, id ut pene nullum sit: quo huius quidem ver- 
sus vis frangi videtur. Id abest, staique sua vis et virtus uirique ver- 
sui, si prior exclamationem conlioet, in quam stupeus prae timore erum- 
pit Menelaus, non alloquens Urestem. Tum demum, quum ille tamen 
ad istam exclamationem respondit, recte se ad eum convertit, ex ipso 
quaerens an non satis habeat matrem interemisse. 

1594. Libri to nugby. In Markiandi indicio ad Iphig. Aul. 
456. acquiescentes Brunckius et Porsonus scripserunt td nagof. Po- 
terat sane ita loqui Menelaus, sed debilitaret isto additamento id quod 
modo mullo fortius uno vocabulo dixerat 6 /ojrpoqrdnr);;, videretur- 
que de nece Clvtaemnestrae ut de re duduui transacta loqui; quod 
contra, si rd nugbv alya yrixigog dicit, nuo solum dicit quod verum 
est, sed auget etiam prius dicta. Nam tenetur adhuc matricidii cri- 
mine Orestes, estque io eo, ut capitale supplicium propter illud facinus 
subeat: quo magis mirandum videtur Menelao, quod tali in statu no- 
vam patrare caedem velit. 

1596. Flor. 33. itodr. 


1595 
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MENEyiAOS. 

aXV oiki x<^(j(Ov, ijy ys fif; (fvyns 7iii(iois. 

OPE2TH2. 

ov (ffv§6fieo&a' TW(H S‘ aytttfjofiiv Jo/toi/g. 

MENEAAOS. 

1600ry yciQ nat^woy duifia no^&riatis xodt; 

OPESTHS. 

^ri y' 'ixii'» imocpaSas 

MENEAA02. 

xrely’ ‘ lug xraycuy ye xiuyde fioi dtoOtig Si3tTjy. 
OPERTUS. 

iaxcu xd3' . 

MENEAAO 2 :. 
a &, /XTjdafiuig d^aar\g xdSt. 

OPESTH2. 

aiya vvy, dvixov iySixtag TiQaaawy xaxwg. 


1598 . Flur. 10 . nxtgotf (pvyiig. 

1600 . Flor. 10 . tj xai. 

1601 . Aid. cif /utjr'. Emendatum e cndd. Deinde Flor. 2 . 

/JqI’ 

1602 . Flor. 2 . x^vdf. 

1603 . Ven. a. Aid. d^uotig. Ven. b. ngdoatig. Plurtini codd. 

dfjuajjg. 
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MENEylAOS:. 
fj ya(} dixaiov ^ijv at; 

ope:sth2:. 

xal xpajtTy ye ytjs. 
MEtiEAAOS. 

noLai; 


0PESTH2. 

iv “A^ytt T(pde rtp [JtXaayixiu. 


1605 


MENEAAOS. 

tv yovv &iyois 

OPE2TH2. 

f %\ \ y* 

Tt OT} yaQ ov; 

MENEAA02. 
xai acpdyia npd Jofdg xaza/3dXote. 

OPESTHS. 

av S‘ dv xaXiZs; 
MENEAAOS. 
ayvos yd(f elfii x^lQag. 

OPESTH2. 

alX^ ov rdg <p()tvas. 


MENEAA02. 
zig d’ dv nQogetnoi O* ; 

OPESTH2. 

ogtig lari <piXondxu}{f. 1610 
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MENEAAOS. 
offTtg <Je rifiq firjstQ ; 

0PE2TH2. 
eidaiftmv i'(pv. 
MENEAA02. 

ovxow av y . 

0PESTH2. 
ov yaQ avdavovaiv ai xaxai 

MENEAA02. 
anai^e dvyaxQbg <pdayavov. 

OPESTHS. 

\jJBvdris etpvs- 

MENEAAOS. 
di/la xrevtXs pov &vyaxi^* ; 

OPESTHS. 

ov tfJtviTjg It’ el. 


1612. Par. A. ut Tulgo: oi ya^ avdiivovaiv at itaxaL Brnn> 
ckius cum Kingio ex K. R. M. Flur. 33. Aiig. d. ov ydg fi dvSd- 
vovaif. Vep. a. /u’ al. Scholiastrs: ij ftoi voft fj ftf t6 ydg 
avJdvovfft xai ngbg douxrjt xai ahtajtx^x ii'gt]tat, lig xul 
10 ug/axo). PorioDui exemplum se desiderare ait huius constructio- 
nis. Nihil profecerit, qui attulerit hoc ex Medeae e. 11. afSdxovaa 
ftiv (fvyfj nohiwv uv ittplxtio x^oxa, ubi ad uxSdvovaa vel x^oyl 
vel noXiiaig repeti potest. 

1614. Mire aliquot codd. ii* (7. Qui dtf/tvSijg scri- 

psit, dare Tolehat aipivifis lati. 
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MENEytAOS. 

oifioi, tL tf(faau}; 

OPESTHS. 

Is 'Agytiovs fioi.u»v 1615 

MENEAA02. 

mi&ut TtV’ ; 

ope:sth2. 

Tifias (iri &avHV alxov noliv. 
MENEAA02. 

^ naWd fiov <povtvat&’ ; 

OPESTHS. 

£oJ’ l;u« TceJe. 

MENEAA02. 

fb Tkrjfiov 'Elivri, 

OPESTHS. 
r&fid ovxl rl-^fiova; 

MENEAAOS. 

OB a^dyiov ix6fua' ix •i^Qvyuiv 

OPESTHS. 

el yuQ xoJ' IV, 

1616. Par. A. ct pro dirersa lectione H. &avttv, quod pro ce- 
terorum librorum acriptura xiuvity recte receperunt Brunckius et Por- 
losua. 

1619. Libri aoi afdyior. Ex emendatione Morelli icripserunt 
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MENEAAOS. 

lQ20n6yovg noyrjaag fiv^iovg. 

0PE2TH2:. 

7ih]y y' slg i/tie. 

MENEAAOS. 

0PESTH2:. 

« « « » 

MENEAA02. 

ninovd^a dtivd. 

0PE2:TH2. 

t 6 t £ yap rjaS-' dycu(ffi.i]g. 

MENEAA02. 

BX^tg fu. 

OPESTHS. 

aavxhv av y i^ajieg xaxbg ysycig. 


editores ai atpuytov. Nescio ao hoc habeat Ven. b. ex quo nihil a 
Porsoni scriptura discrepantiae adnotatum est. Miro iudicio Schaeferus 
non intelligere se dixit cur librorum scriptura displicuerit; aol grariter 
dictum esse, scilicet iyayiaraTW ovu, et aliquanto melius respondere 
sequentibus, ti yug Tod’ ije: itaque plene interpungendum esse post 
'Eklvii, At haec non modo inrenusta, sed etiam prorsus aliena sunt. 
Verissime Morellus reponendum esse vidit ah sed tamen non persana- 
tus est hic locus. Nam quid ineptius fingi potuit, quam Menelaum eo 
ipso momento, quo filiam perituram inteliigit, huius oblitum de Helenae 
morte conqueri, nisi addat, quod et ipsa res flagitat, et initio positum 
ai addi postulat, 

ai d' av xTfvoia’, u dvydxfg, did' ’ OP. aXX’ hS/xwg. 
Talem enim fere versum excidisse necesse est. Quate lacunae signa 
posui. 

1623. Si nihil aliud didt Menelaus quam t*f> profecto Ore- 
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MENEAAO^. 

0PE2TH2, 

aii’ fT , v(pame dwfiar' , 'HlfxtQaj xdSe' 
av T , u) (fiXu)v jtioi Twv l^y aa(ptarartt, 
nvkddri, xdxai&E yeiaaa xttxtoiv xd3s. 

MENEAA02, 

ut yaia Aavauiv inniov t’ 'AQyovs xxixai. 
ovx tY iyonXqt nodi /iorjdQOju-^aexe ; 
naaay yd(t vjudiy ode ftid^erai noXiy 
^fjy, alfia fXTjxQog fivaaQoy iSeiQyaafityog. 

AnOAAQN. 

MeyeXae, navoai i,rju exuty xedriy/uyoy, 
*Poi(i6g a’ o Arjxovg naTg otT iyyvg cSy xaXcSj 
av , os it(pi^(tTjg xfjd' icped^eveig xoQji, 
^O^ead-' , %v' eidjig oi g epe^my i]xa) Xoyovg. 


itef in priitinam iDianiam relaptus rideatur, qui domum incendi eo 
ipso momento iubeat, quo le captum teneri fasaua Menelaui rictas ma- 
nus praebiturus atque ut filiam periculo eripiat intercessurus pro Ore- 
ste et Electra ridetur. Quod adeo absurdum est, ut non dubitandum 
putem quin bic quoque exciderit Menelai rersus tali fere sententia: 
oXX* ov^i (pevSii ov re xaaiyyijxrj xt oq. 

Itaque hic quoque lacunam indicari. 

1627. Vulgo jtlxeog. Codd. fere omnes xttyjwv. Malthiae 
quum ex Flor. 10. pro Jtixiotv aflert xixxoywy, omisisse ridetur nd- 
voy. Nam in Ven. a. adscriptum yg. Tixtoyaiy ndrov, e r. 1575. 

1629. Vulgo ovxovv. Ven. a. b. cum aliis multis codd. od/i, 
quod Musgrarius ridit scribendum esse ovx e?’. 

1630. Recte Brunckius fj/iu/y tacens mutarit in ifuHy, Spartia- 
tam, non .4rgirum esse Menelaum recordatus. 

1633. Flor. 2. xolUr. 


1623 


1630 


1633 
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'Eltvtjy fitv i]v av dioXiaai nftOLhvfios iSv 
7/uapTfff, h{fY^v Mfytlf(i) noioviuvos, 

^'(T’ iariy, i]y opr/r’ iy aUXfffog nvXaig, 
atavaautyti re xov &ayovaa n(}os at&ey. 

1640 7 yiy i^taoiaa xanb (paaydyov 

Tov aov xtleva&tls TjpTiaa’ ix ^ibg navQog. 
Zrjybg yap ovaay yiy d(pfhxoy 
KdatoqL ts IlolvSfvxH t' iy al&t^og mv^alg 
^vy&axog 'iazai, vavriXotg au)xi]()iog. 

1645 di yvfupr^y tlg dufiovg xriioai Xaftujy, 
imi &ioi xiji xr^gde xaXhaxfVfian 
"EXXtjyag elg 'iy xai 4>Qvyag §vyt'jyayoy, 
&tti'dxovg z' iiXriXay, vbg dnayxXoTty y^&oybg 
vl3(fiafia &vr^xmv acp&oyov nXr^Qiufiaxog. 

1650x0; jUtV xu9^ 'EXtyxjy lad' tyti' ai «T av yqewy. 


1636. Aid. 'EXiva. Codd. 'EXif/jy. 

1638. H. K. et pro dirersa lectione Guelf. Cant. U)( bput’. 
Deinde libri nxf/urg. Sed Ven. a. in margine nvlai;, quam lectio- 

nem hoc colo testinionio fultam non dubitarem reiicere, quum usitata 
Euripidi formula sit aldipog nxv/ai, nisi rediret hoc {y al9{po( 
nxvy^utg r. 1643. Nam etsi repetitio enrumdejn verborum per se ni- 
hil ofiensionis habet, tamen hic valde displicet. Nihil esset quod vitu- 
peraretur, si utroque in versu scriptum esset ly aHHgi: nam hoc, 
quia non est definituro, omnem caeli orbem comprehendit, ut sive nunc 
sublimis pendens Helena conspicitur, sive posthac inter sidera conspicie- 
tur, de utroque recte dicatur in aethere esse. Sed quum mr/ui al- 
digog dicuntur, aut frigidum est hoc simpliciter pro aethere dictum, 
aut non aptum, quia de diversis in aethere locis dictum est. Ac v. 
1643. quidem recte noiiiinantur uiitigog 7ixv)rui, hic vero, ubi in eo 
est Helena, ut transferatur ad istas uitXigog nxv/^dg, consentaneum 
est eum dici locum, per quem aditus est ad caelum. Ea caussa recepi 
hanc scripturam, quae apertum est quam facile in usitatum illud h 
ulSlgog Ttxv/uTg mutari potuerit, cui ne a scholiasta quidem praesi- 
dium peti potest, quia quae hic ad hunc versum de stella Helenae ad- 
notavit, potius ad v. 1643. videntur pertinere. 

1649. Male vulgo interpungebatur post ^er^Troe. Nam ut 9yt/~ 
xwy uqitXoyoy nXr^giofta minuerent deos|bellum Troianum excitasse narra- 
vit Stasinox m carminibus Cypriis, de quo scholiastes ad lliad. I. 5. 
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*OQtaxa, yaiag t^s^' v7UQ(iai.6v9^ o^ovg 
ITa^^daiov olxtTv ddntdov ivtatnov xvxlor'. 

XfxXriaezai <fi arjg tpvyrig irnavvuov 

^Ayaaiv 'A^xdoiv t’ ^0()tazeiov xalieiv. 

ir&tvdz S' ii.&wv zfjy ‘A&rjvaicov nohv 1655 

dixTjv vTioaxfS a't[uazog fiTjzffoxzoyov 

Eifityiai TQioaaig' &tol dt aoi dix^g (3Qa/3tTg 

ndyotaiy iy \4Qtiotaiy evat(3fazdiTTjy 

%l.'tj(foy Sioiaova , i'y&a vixiioai ae X9'h’ 

iif rjg (T’ ^0()taia, (pdayayov dtQji, 1660 

yTjftai nf7j(j(mai a' ' EQ^uoyr^y off d' oitrai 

NtonzuXejitog ya/udy viv, ov yajLiel noni. 


1653. Libri umnci: xixXrflixui ii a^g <pvyij( Indwftov lAI^- 
Otv hiQxtiaiv t’ 'Oqiazuoy xaXkiv, nisi quod Ven. a. et Viet. 
'ACjj.al t'. Taulolngia offensi Musgrarius xtxxijaiTai et xXvtiy con> 
iecit, quod recepit itruncliiiis; Valckenarius ad Herodot. IX. 11. ni- 
ioy pro xaXtiy scribendum pulavil; Pnrsonus proposuit TitX^anat xa- 
Xiiy, quod qui exemplis munivit Schaeferus, quibus addere poterat Pin- 
darum P;lb. IX. 110. (65), taiiien vulgvtam defendit, ut cuius haec 
sententia sit: locut autem nomen a fuga tua ductum habebit apud 
Azanet et Areadet, sic ut Oresteum nominent. lU potuerit boc dici, 
tamen, si ita scripsit Euripides, fatendum est negligenter scripsisse. 

Aliud est enim quum diversae originis verba cuniunguntur, ut apud 

Herodotum V. 58. xpiwfxtvoi ii icpdtiauy, wgnig xai sd iixutov 
ftptgf, Igayayovxiuy 0otvt'xo)y ig xrjv ‘EXXdia, (Doivixipa xexXig- 
atXui. Si non rectius, verius certe nori pro xulrrv posuisset: narrt sero 
ita appellatum est boc oppidum. Pausanias VIII. 3, 2. 0iyuX/u ii 

xai 'Ogiaifuaiov XQOttp fiixalSuXXovai jd 6y6/.iuxa, ‘Ogiaxtioy xs 
uno ‘Opiaxov xXr/9itaa xov lAyapifsyorog, xai 0iaXia dno xov 
BovxoXiaryog nardo; 0idXov. Si opus est correctione, nescio an 

satis sit una littera mutata cum Musgravio scribere xixjfflsxai, ut 
rariore usu intiyvfiov substantivi potestatem babeat. 

1655. Libri iv^lvie t’, praeter Flor. 25. Ven. a. in quibus 
est iy&iv d’, et Par. A. H. Taur. qui iy9Me y' babent, quod re- 
ceptum a firunckio Porsonus i'y9ev ii y' ait distingui debuisse, baud 
sane rectius. Correctum est in ed. L. llindotfti. 

1656. Aug. d. vnotsy' . Viet, vnoayjjg. Flor. 9. 33. Ven. b. 
et ex correctione Ven. a. 

1660. Ven. a. b. Taur. Aug. d. Havn. l<fi’ jj. 

1662. EImsIeius ad Heracl. 808. scribendum coniiciebat iVeo- 
nx&Xt/xog u^tadat tiv, ut NlontoXtfiog qualtnor sgllabis pronuntia- 
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&aveiv yoQ airup fiol^a JeX<pix<p §i<pet, 
dixas ^AyiXXtuii nargbe l^anovmL /tit. 

1665 rivlddrj J’ aJflifijg ItXT^ov, wg nor' i\vsaag, 
86g' 6 8' inuov viv ftlozog tv8ttluvjv fitvsi. 
"Agyovg 8' 'O^earrv, MiviXttag, 'ia xQariiy, 
iXd^ujy 8‘ ayaaas 2naQTidzi8og x&oyog, 
(fSQyag iywy 8afia{izog, ^ ae fivgioig 
1670 noyoig 8i8ovaa 8tvf)‘ ael 8iziyvaiy. 

z8 Tiffbg TioXiy 8e ztp8' iyib &Tja(o xaldig, 
og yiy (poytvaai jLirjzi^' i^ydyxaaa. 

OPERTUS. 

u) Ao^ia fiayzHf, awy &eajua/zdzu)y. 
ov {piv8ufiayztg 7]a&' d{j' , aXk' izrjzvtiog. 
IQlbxaizoi fi tgt]si 8tt/za /ht] riyog xXvwy 


relur, viUreturque anapaestui in ecuodo pede. Vide quae dixi ad 
Soph. Pbilocl. 4. 

1663. L. Harn. avioK 

1664. lidein libri hic cum enlg:alii i^mzovvxt /i<r, ubi H. I. R. 
Flor. 'i. Ven. a. e’|uirot/eTi« fit. Ven. b. auleui et ex correctione M. 
i^aiTovfiirta. 

1665. V'en. a. aliique mulli cudd. ut eulgo, lo , sed Par. A. 
Mose. a. R. N. Flor. 2. 10. Ilarn. et pro diversa lectione .\1. w; 
7ioi‘ fittaaf. Id cum Brunckio et Porsono recepi. 

1666. V’ulgn fitviT. Videtur ftirit a Brunckio profectnm esse. 

1672. Cant. Flor. 17, o(n; pro og viy. Id Porsono non oniui- 
DO malum videbatur. Ad quae quum Schaeferus adseriberet se non 
putare o;ri; simpliciter pro o; dici, apparet ei nec discrimen horum 
ptonomiuttiii , nec quomodo Porsoni sententia defendi possit satis per- 
spectum fuisse. 

1673. In Aid. post dtamafiUTiov virgula distinctum, quam sustule- 
rant postea editores, ov xfjtvdofiavug auiy diamofttiiioy coniungentes, 
quod per se languidum languidius est per aiity pronomen. Distinxi plene. 
Scholiastes; tuAnoXhoy fiuytivxixf, trixu Toiv awy fiayiivfidxotv. Est 
enim haec exclamatio Orestis, qui quum modo una cum sorore in sum- 
mo periculo salutisqne desperatione versatus esset, subito ouinia in 
contrarium mutata ridens, admirabundus exclamat, dictionis Apollineae 
recordatus, quam nec crediderat fallacem esse posse, nec quomodo ve- 
racem fore speraret habuerat. 
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aXaOTOQOov do^aifxi ai(y xlvtiv ona. 
dXi' ev rtksiTai, miao^ai dt adis i-dyoig. 
Wov, ^ut&irju 'E(ffii6vTjy dno acpayjjs, 
xat lexT^’ inr(Vt(f , r^vix dv did(p Tiarrf^. 

MENEAA02. 

<h Zr}vhs 'Ekfyri xai^e nai' 'Qr^).u) 3i at 
&eu)v xaTotxTjOaaav ol(iioy douoy. 

"Ogtara, aot dt nai3' tytu xartyyvui, 
4>oi/3ov Xtyoyros' tvyivrjS d' an tvytyovg 
yrjiias oyaio xat av yw dtdovs iyti>. 

AnoAjnN. 

Xa>Qtixi yvy Ixaarog ol n()Osrdaaoj.uVj 
vtixovs tt diaXvta&t. 

MENEAA02. 

mlS^ead^at 

OPEJETUS. 

xdydi roiovxos' aniydofiai de avfnfoqals, 
MtytXae, xat aoTs, Ao^ia, &tantafiaaiy. 

AHOAASIN. 

iTt yvy xa&' odoy, xr^jy xaXkiaxxjy 
&toy ElffT/yTjy xt/uuiyxfs’ tyut d' 
'EXiyxjy Zr^yog fitXd&Qots ntXdaca, 


J680 


1685 I 


1690 


1686. Cant. Flor. 10. yttxo(. 

1690. Pleriqiie libri cum nld. 9tu>v. Brunckius et PnrsoDUS 
com Par. A. N. i^iby reposuerunt, quod pro dirersa lectione etiam in 
Cant. adnotatum. Scbuliasles: tovto tpriOt Jiu xb xux‘ IxiXyov xby 
xttifby iriaxr/xiyat tu IhXonoyytjniuxu. ngia/inofiiyoig yuf Au- 
xtduiftoyioif ntQi ovx indo9r,auy ‘Adr^yaToi. 


I 
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XauTi^wy aaxQwv noXov l^ayvaas, 
iy&a nag' rfj &’ 'HgaxXtovg 
"Hpfi TiaQtdQOs, &tog ay&Qcinoig 
1695 tarai anovdalg tyxi^og ati, 

avy TvydaQidaig xoig Jibg vlolg 
vavxaig fitdtovaa S-aXdaoTjg. 

XOPOS. 

iS fitya as/iiyd Nixa, xiv Ijxoy 
(iioxov xaxtyoig 

1700 xai ^rj Xx/yoig axtcpayovoa. 


1693. Male Porsonus cam Bninckio distinxit: tv9a nag’ "Hqtt, 
xfj 9' ‘HQaxXiovg "H/it], naQfSgog 9tdg av9Q(inotg taxai, anov- 
Satg tvTiftog uti. Apertum est enim 9tbg uv9^(inoig taxat esse 
coniungenda. 

1696. Ven. a. yp. vypag. Credo pro vior;. 

1697. Schaeferiis cur t/avxatg ad tvuftog referendum potaverit, 
non intelligo. Nihil planius neque aptius esse, quum ut vuvxaig ftf- 
iiovau 9uXuaat]g coniungantur, quiris videat necesse est. 

1698. Libri omnes atyvr\, praeter unum codicem; contra omnes, 
exceptis quattuor. Nixu. Matthiae hos chori versus uncinis inclusit, 
assentiens ei, qui in censuris Edinburgensibus eos a grammatico quo- 
dam factos putabat, adiectos etiam Phoenissis et Iphigeniae Tauricae. 
At Lucianus in Piscature c. 39. npogtxvvtjaa t>jV yt npwXTjv, fiaX- 
Xox di xguyixioxfQov uvto notijatix fioi doxw' atyvoxtpov yap 
w ftiy u atftxTj N ixtj, jov i /t bv fi ioxov xut h.o>g, xal 
(tb Xijyotg attqiuxovaa. Ex Aeschyli quas habemus tragoediis 
solae Prometheus et Agamemno non finiuntur carmine chori ; ex So- 
phocleis Trachiniae; ex Euripideis nulla, sed ut quibusdam hi versos, 
ita aliis illud noXXal ftoptpal tcSx iaiftoxiatx est adiectnui, de quo 
dixi ad Bacchas. 
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A priratiTum 24 
ut^oftai et 112 

alat 38 

ait)-/gos njvxuly aid^lgo( ntiXai 
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aXiog terminatio 39 
ifiqii 138 
uy yt 82 

ayaxaXiTiTiiv pro paesiro 36 
aviininv, urdxpuf et 64 

dvuaanv actire 64. uvn^ti; et 
dyd-xpui 64 

avddystv cum accue. 152 
U7ia( «t Tia; 11 
an/3p<|(v 26 
anii&tiy 11 

dniigrixhai h xaxoTf 16 
ano io compositie pro a priva- 
tivo 24 

anodixu^tiv 24 
dnO(fOVOi 24 
Agytiog 132 
itQ^djtiov ftiXog 133 

arp^fiu pauUatim 28 

av 115 

r. 

y6yog, v 104 *> 

yoijy 81. 82 ^ V ' 

'A:'^ 

diddvai dyuiva 89. SixriV et 
Xafxpdyitv 65. 
dlxT) a'lftajog' 39 


E. 

f't'g fxt 44. 74 
iigodog 13 
uaw et i'ou> 34 

ty Siu SvoTy quudJam aptum et 
ineptum 66 

lylXM^ttt qoyov 58 
fiyd Ti 61 

Inalguy cum accusativo facti 3a 
lnt\ ultima correpta in dutiimiis 
28 

tam et 34 
en 93 

liyig et tvyig 95 ^ . 

H. 

^ duo non ad te invicem relata 

52 

v]v ex d intellectum 144 

L 

iSuy non pro tiS^ycu 32. non 
pro nepdderv 75 
laxaiyttv, 3ax>alyt‘y 36 

K. 

KacnSguoy fiiXog 134 
xardytiv (fioyr,y 23 

A. 

Xafifidyaiy 6i'x>;y et dovtui 65 
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Xinibi et Xtvx6( 21 
Ifvxi; et XtTtrhs 21 

Af. 

fidXma, ftdXumi yi in respon- 
dendo 45 
fnXdvSeroe 87 

fxtXXuv c. inf. aor. 60. c. accu- 
sativo 117. ^^uXU 36 
firi b erasis 63 

et ariftcdvttv 43 
uTaoi Tfolag 51 

N. 

vtQxlQiov TTvpa et similia 102 


%iiv et avv 45 

0 . 

Q fitv — a. ii ad nomen singu- 
lare relata 73 

iXtydxts pro ftij noXlaxi; 44 
iXoXtiyfxa 113 
ovnov 83 

77 . 

nag et &na( U 


naorig 141 

irvofa 22 

Ttoxmdifg 38 

JS. 

ariftu/yuv et ftTjviuv 43 
<nixot*v9{a 31L 34 
av* et ^vv 45 
awfQOVtXv et qsqovvv 32 

T. 

xaXainuQity 69 

Tt post praepositionem et aliud vo- 
cabulum 92 

Tfxovan sine articulo 35 
jiwa9at 38 
intellectum 37 

Y. 

vnlfo^og 22 

(fqovtXv et ooxfQoviiv 32 

X 

xd^oftai et Sfyfjiat 112 
Xfxqd 23 
Xdqtg 23 
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INDEX LATINUS. 


A. 

Accniatinu effecti 110 
adiectiruiu neutrnm cum articulo 
pro adrerbio 22 

anapaestui ia aecundo pede sena- 
rii 157. s. 

articulus 35. genere diversus a 
nomine 1(M 

c. 

citantes cur mntent aliquid 44 
Cleophon 93 

collocatio verborum 103. 114. 115 

D. 

Diomedes non fictus 92 
docfamiacum metrum 22. bis. 1.39 
dualis et pluralis coniuncti 106 

F. 

futurorum passivi differentia 33 

G. 

genitivus cum adiectivis 29. in- 
tellecto arti 57. (iTao{ Tqol- 
a( 51. nXijyiig 9vyajqhs 56 

HL 

histrionum actio 33. 66. histrio- 
nibus tributi versus 132 

I. 

ictus 11. 19. 29 


M. 

mesodus in stasimo S2. s. 

modi musici 29. s. 

P. 

paroemiacDS ubi necessarius 41 

Pelopis mater 40 

praepositio duplex 47 

productio augmenti ante mutam cum 
liquida 10 

prosopopoeia importuna 61 

R. 

responsio versuum 22. 25. 38. 40 

S. 

scenae finiuntur sententiose 37 

T. 

trochaeus semantus 139. 141 

V. 

verba duo cnm uno participio 12. 
verba duo eiusdem notionis iun- 
cta 157. verborum repetitorum 
ordo mutatus 55. verbum in pri- 
maria sententia ex secundaria in- 
tellectum 67 

versus suppositicii vel suspecti 18. 
bis. 59. 70. 89. 94. 95. 121 
132 
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INDEX SCRIPTORUxM. 


Aristoplianes Nub. 12 
CiciTo Q. Tuse. 9 
Euripides Bacch. 65 
• llerad. 12 


Sclioliaatet Euripidii 2L ^ 50. 

52. 68. 132. 156 
Sopliuclei Trach. 47. 57 
Tbuc>dides 67 
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